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electronica top internationaal jaargang 1, oktober 1976 

Dit is ETI Nederland: electronica top internationaal 

Nieuws allerlei: Er moet een eenvoudiger manier zijn om een Hi-Fi kabel aan te sluiten 
Nieuws allerlei: TI koopt MSI op 

Nieuws allerlei: Controlleknuppel om mee te spelen 

Nieuws allerlei: I?L deurbel IC van Matsushita 

Nieuws allerlei: Geïntegreerde JFET voorversterker T100/300 van Siliconix 
Nieuws allerlei: Verpakking voor chips 

Nieuws allerlei: Electronica nieuws 

Nieuws allerlei: Subminiatuur schakelaar in TO-5 huis 
Nieuws allerlei: Spelen te huur 

Nieuws allerlei: Klok-IC's worden kleiner 

Nieuws allerlei: IC-controle clip 548A van HP 

Nieuws allerlei: Scherpe horlogeplannen van Gilette 

Lezers schrijven: Een rubriek van lezers voor lezers 

Serie over radio onderdelen: Vaste condensatoren, deel 1 
Fiarex tentoonstelling Rai-Amsterdam 

Handelsnieuws: Electrotechniek B.V. 50 jr. jong! 
Handelsnieuws: The potentiometer handboek 

ETI project: 100 W stereo disco, deel 1 

Introductie in de toepassing van ETI microprocessors, deel 1 
ETI Project: Eenvoudige CMOS tester 

CMOS-gestuurde triac schakelaar 

ETI data sheet: 2513 character generator 

ETI project: Universele timer 

ETI project: Digitaal display met drie decaden 

ETI prijsvraag voor iedereen 

ETI project: Geluid/licht trigger voor flitsers 

Electronica morgen: Microprocessor wordt doordenkertje in de auto van straks 
Electronica morgen: Dashboard nieuwe stijl 

Electronica morgen: Met het oog op de weg 

Electronica morgen: Nuttig data display 

Electronica morgen: Legio mogelijkheden met ECSTASY 
Tech-tips: Lichtgevoelig inbraakalarm 

Tech-tips: Goedkope logische probe 

Tech-tips: Speelgoed sirene 

Tech-tips: Een regelbare elektronische capaciteits-vermenigvuldiger 
Tech-tips: Eenvoudige stroombron circuit 

Tech-tips: Verdelen van de belasting 

Tech-tips: Een regelbare zenerdiode 

Tech-tips: Elektrometer 

Tech-tips: Versterker met regelbare polariteit 

Tech-tips: Snelle overspanningsbeveiliging voor voedingen 
Tech-tips: Een tijdklok zonder ruststroom verbruik 





Tech-tips: Tweetonige oscillator 
Tech-tips: Eenvoudig orgel 


electronica top internationaal jaargang 1, november 1976 
Lezers schrijven: Time lapse opnamen met de ETI timer 

Lezers schrijven: 27 MHz artikelen in ETI 

ETI prijsvraag voor iedereen 

Nieuws allerlei: Goedkope behuizing voor SCR's en TRIAC's, Chipstrate 
Nieuws allerlei: Chipstrate voor spanningen tot 800 V en stromen tot 55 A 
Nieuws allerlei: Verwachte marktontwikkeling microprocessors 
Nieuws allerlei: Platen-stofzuiger van RI Audio 

Nieuws allerlei: Microprocessor in auto bij Ford Motors 
Nieuws allerlei: Wonderlijke kunststof 

Nieuws allerlei: Veilige voet voor grote IC's van Molex 

Nieuws allerlei: Ruisarme 741 opamp van Motorola 

Nieuws allerlei: Drukkontakt voor printmontage van Roxburgh 
Nieuws allerlei: Aanraak meetpen bij de 3435A multimeter van HP 
Nieuws allerlei: Schakelaars in IC-formaat, SpectraDIL 

Lasers: Licht en telefonie 

ETI project: Een goedkoop video beeldscherm, deel 1 

ETI project: Digitale voltmeter met drie digits 

Handelsnieuws: Sony 'Trinicon' kleuren camera DXC1200P 
Handelsnieuws: Rotex serie meetapparaten 

ETI project: Sweet Sixteen, een eenvoudige stereoversterker met ongeveer 6 W per kanaal 
Het programmeren van microprocessors 

Tech-tips: Zelfinstellende AM storingbegrenzer 

Tech-tips: Kristal oscillator met FM-modulatie 

Tech-tips: Afstandbediening voor cassetterecorder 

Tech-tips: Stroombron schakeling met spanning sturing 
Tech-tips: Eenvoudige stroombegrenzer 

Tech-tips: Flip-flop instelling 

Tech-tips: Aktieve filters 

Tech-tips: Positieve topwaarde meter 

Tech-tips: Pulsgenerator 

Tech-tips: PLL AM-ontvanger 

Tech-tips: Getransistoriseerd knipperlicht 

Tech-tips: Radio ontvanger met opamp 

Tech-tips: Water niveau alarm 

Tech-tips: Eenvoudige transistor- en thyristor-tester 

Tech-tips: Eenvoudige 20 W versterker 

Tech-tips: Een eenvoudige temperatuurregelaar 

Tech-tips: Kunstmatige dubbelfazige gelijkrichter 

Tech-tips: Ren Ctester 

Tech-tips: Versterker met hoge ingangsimpedantie 

Tech-tips: Ni-Cd ontladingsbegrenzer 

Tech-tips: Zekering indicator 

Tech-tips: Optische puls vormer 

Tech-tips: Witte- en roze-ruis generator 





Introduktie in de toepassing van ETI microprocessors, deel 2 

ETI datasheets: SL600 series 

Serie over radio onderdelen: Vaste condensatoren, deel 2 

ETI project: 100 W stereo disco, deel 2 

Electronica gisteren en morgen: Wie niet kan rekenen, laat (steeds sneller) schakelen 


electronica top internationaal jaargang 1, december 1976 

Lezers schrijven: Commentaar op ETI 

Lezers schrijven: Flitstrigger nagebouwd 

Nieuws allerlei: NOS en BBC realiseren samen Europese primeur 

Nieuws allerlei: Moeilijk wordende spionage 

Nieuws allerlei: Microcomputersysteem 80/10 van Intel 

Nieuws allerlei: European Electronics Contact 

Nieuws allerlei: Kahfo digitale sluitertester 

Nieuws allerlei: Leidingen zoeken 

Nieuws allerlei: Jeugd op de Firato 

Nieuws allerlei: Slotbericht Fiarex 76 

Handelsnieuws: Impuls van Heynen BV 

Handelsnieuws: Reparatie van defecte luidsprekers 

Handelsnieuws: Nieuwe storage scoop van HP, model HP1223A 
Handelsnieuws: Nieuwe solid state schakelaars van Honeywell 
Handelsnieuws: ‘Actuele berichten’ van Amroh 

Handelsnieuws: 'Nieuws over onderdelen voor elektronica! van Philips 
Handelsnieuws: Intel annonceert compiler en programmeersysteem voor microcomputers 
Handelsnieuws: Nieuw SK-2 chassis van Nordmende 

Handelsnieuws: Manudax Nederland vertegenwoordigt Sanyo NiCad's 
Handelsnieuws: Parabolische reflector PR76 

ETI project 560: Video display unit deel 2, de constructie 

ETI project 77: FM-AM tuner met 10 bouwstenen, deel 1 

Achtergronden: Elektronika bij drukwerk 

ETI project 131: Een universele netvoeding 20/40 V ~“ 2,5/1,25 A 
Electronische auto-ontsteking: CDI systemen, een theoretische beschouwing 
Serie over electronica onderdelen: Vaste condensatoren 

Introductie in de toepassing van ETI microprocessors, deel 3: Geheugens en waarvan zij gemaakt zijn 
Tech-tips: Schroefstarter 

Tech-tips: Multiplier/op-amp schakeling om juiste effectieve waarde te vinden 
Tech-tips: Het solderen van IC's 

Tech-tips: Een leergierig geheugen 

Tech-tips: Overdracht van informatie 

Tech-tips: Autolampen verklikker 

Tech-tips: Parallel geschakelde weerstanden 

Viewdata: Zichtbare informatie 

Electronica morgen: SC/MP 


electronica top internationaal jaargang 2, januari 1977 
Lezers schrijven: ETI prijsvraag 

Lezers schrijven: Universele voeding in ETI nummer 3 
Lezers schrijven: Waar zijn mijn Tech-tips? 





Lezers schrijven: Onderdelen voor 100 W Disco 


Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 


Handelsnieuws: 
Handelsnieuws: 
Handelsnieuws: 
Handelsnieuws: 


Handelsnieuws 
Handelsnieuws 
Handelsnieuws 


Microprocessors in naaimachines 
Gelijkrichters voor groot vermogen 
LED's en nog eens LED's 

Scopex scope 

Super hoogspanningsleidingen 

LED displays 

Digitale multimeter gecombineerd met oscilloscoop van Tektronix 
MOS-nieuws, de S178 van Siemens 
Weerstanden op prints gedrukt 
Zonnepaneel als voedingsbron 
Nieuwe fabrikant van de 6800 
ETl-abonnement België 

Hepta is verhuisd 

Inbouw digitale meter van AD 
4D10A scope van Scopex 

Siemens microprocessors 


: Telefoonkiezer Motronics 
: Oscillatoren van Vectron 
: Digitale multimeter 3465B van HP 


ETI Project: 45 Watt versterker voor de 2 meter band 
ETI Project: 100 W stereo disco, deel 3 
De werkplaats thuis: Ruimte, licht, stroom, onderdelen, gereedschap 


Computer mengtafels: Digitale technieken toegepast in mengpanelen 
ETI Data Sheet: DF215 dual set point timer/counter 

ETI Project: FM-AM tuner met 10 bouwstenen, deel 2 

Serie over electronica onderdelen: Codering van onderdelen 


ETI Project: Een 
Electronica '76 


goedkoop video beeldscherm, modificaties en randapparatuur, deel 3 


Project Building Guide: De kunst van het solderen 


Introductie in de toepassing van ETI microprocessors, deel 4: De software (flexibele programma's) 


Radio Nederland Wereldomroep 


Electronica morgen: Microprocessor en microcomputers, kiemcellen voor een vernieuwingsgroep 


Tech-tips: 
Tech-tips: 
Tech-tips: 
Tech-tips: 
Tech-tips: 
Tech-tips: 
Tech-tips: 
Tech-tips: 
Tech-tips: 
Tech-tips: 


Geautomatiseerde ruitenwissers voor achterruit 
Op-amp tester 

Een LED H.F. indicator 

Speelgoedsirenes 

Bandruis reductieschakeling 

Stroomversterking tester voor transistoren 
Geluidsgevoelige flitser 

Zender indicator voor FM tuners 
Gestabiliseerde tafelvoeding 

Luidspreker beveiliging 


electronica top internationaal jaargang 2, februari 1977 


Winnaars van de ETI kruis-cijfer puzzel 


Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 


Infrarood afstandbediening SIR60 
MOS-synthesizer 





Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 


Handelsnieuws: 
Handelsnieuws: 
Handelsnieuws: 
Handelsnieuws: 
Handelsnieuws: 
Handelsnieuws: 


Bevroren signal 


Onderwijs per satelliet in Afrika 

National Semiconductors computers 

Schuifschakelaar met 24 standen 

Hooggeïntegreerde twee-chip microprocessor 
Rechthoekige LED's in drie kleuren van Hewlett-Packard 
Holland Electronics levert Toko-spoelen 

Manudax levert kwartskristallen 

Huren van meetapparatuur via Euro Electronics Rent Benelux BV 
Eagle International nu ook in Nederland 

CCTV lenzen van Fuji Optical Co 

Wetenschappelijk zakrekenapparaat Corvus 500 

en: Geheugen oscillloscopen 


VCT: Een uitvinding die het gezicht van de elektronica zal veranderen 


Electronica in het jaar 2000, deel 1: De voorspelling, roem en fortuin of mislukking en vergetelheid 


ETI Project: Een 


12 V pechlamp 


Electronica in de geneeskunde, deel 1 


De mens in de ruimte 
ETI Project: FM-AM tuner met 10 bouwstenen, deel 3 
Desk-top grafieken 


Microprocessors: Een machtig stuk elektronica 


ETI Project: Temperatuurmeter voor aansluiting op iedere analoge of digitale voltmeter 


Serie over electronica onderdelen, deel 5: Variabele condensatoren, hun eigenschappen en 


toepassingen 


Tech-tips: Het laden van accu's op halve kracht 


Tech-tips: Mixer met virtuele aarde 


Tech-tips: Alarm voor een te laag koelvloeistofniveau 


Tech-tips: Tips voor selectors/multiplexers 


Tech-tips: Gene 


rator voor willekeurige binaire getallen 


Introductie in de toepassing van ETI microprocessors, deel 5: Ervaring opdoen met de mini-computer 


electronica top internationaal jaargang 2, maart 1977 


Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Handelsnieuws: 
Handelsnieuws: 
Handelsnieuws 
Handelsnieuws 
Handelsnieuws 
Handelsnieuws: 


Microcomputer voor studiedoeleinden Rotex 6800 

MPU en DVM gaan hand in hand in de Fluke 8500A 

Via de (NAND) poort binnengekomen, logische tester LC1 

Logisch schakelen met nieuwe DlL-schakelaars van HighLand Electronics 

Rode banden? Tandberg wil fabriek bouwen achter het IJzeren Gordijn 

Rekenen op national(e) schaal met National Semiconductors 

Nederlandse afstandsbewakings-apparatuur naar museum in München 

D-B Radar alarm 

Automatische IC-tester voor geïntegreerde operationale versterkers TX910A van Metrix 


: Marconi 50 kHz - 520 MHz signaal generator TF2020 
: HVA 300 LSI, nieuwe modem 
: Single board computer SBC80/20 


Video terminal CT1024 


ETI project: Hartritme monitor, een instrument dat nuttig kan zijn bij sport en sporttraining 
Miniaturisering door geïntegreerde en hybride schakelingen 


Electronica in het jaar 2000, deel 2: Revolutie of evolutie? 
ETI project: Reaktie tester 





Electronica in de geneeskunde, deel 2: Nucleaire geneeskunde 

ETI data sheet: Timer 555 

ETI Supplement: Toepassing van de 555 timer, een volledig overzicht van de mogelijkheden (deel 1) 
Elektronica bij de oliewinning in de Noordzee 

Het oproepen van personen d.m.v. nummers 

ETI Boekenservice 

Electronica voor iedereen: 1 De methode van aanpak 

ETI microprocessors, deel 6: De microprocessor voor u! (MPUS 4 U) 
Electronica morgen: En u de lineaire CPU? 

Electronica morgen: Meer bits in een doosje 

Electronica morgen: Positronische hersenen? 


electronica top internationaal jaargang 2, april 1977 

Handelsnieuws: Hewlett-Packard introduceert nieuwe tafelcomputer HP9831A 
Handelsnieuws: Universele diodenarray van ITT 

Nieuws allerlei: Nieuwe Philips drukmeetomvormers met siliciumopnemer 
Nieuws allerlei: Ceefax wettelijk toegestaan! 

Nieuws allerlei: CMOS goedkoper 

Nieuws allerlei: Rectificatie 100 W stereo disco 

Nieuws allerlei: Omschakelen met 24-standen schakelaar 

Nieuws allerlei: EEV licht gewicht Q (KA)-band gepulste anode magnetron (33 GHz - 37 GHz) 
Nieuws allerlei: De Italianen (wettelijk) het hoofd op hol brengen? 

Nieuws allerlei: National verkoopt fotocellen! 

Nieuws allerlei: Chemisch jasje 

Achtergrondinformatie: Microgolf verbindingen via kabel ballons 

ETI Project 602: Orgel met aanraaktoetsen 

ETI Project 447: Audio faseverschuiver 

Het kiezen van de juiste microfoon 

CMOS, deel 1 

Frequentie teller FRC30-FRC250 van Rotex bekeken 

Kleine schakelingen: Kneus detektor 

Kleine schakelingen: Kruis of munt 

ETI supplement, deel 2: De toepassing van de 555 timer 

Electronica morgen: Proficiat Sinclair met de geboorte van de 5 cm TV 
Tech-tips: Digitale thermometer 

Tech-tips: Afregeling 

Tech-tips: Een automatische grootlicht dimmer 

Tech-tips: Flip-flop met aanraakcontact 

Tech-tips: Zekering indicator 

ETI microprocessors, deel 7: Een nieuwe halfgeleidertechnologie voor logische schakelingen 
Electronica voor iedereen, deel 2: Basisbegrippen 


electronica top internationaal jaargang 2, mei 1977 
Handelsnieuws: De Textool ZIP-strip testsocket 
Handelsnieuws: Pro-Log introduceert twee CMOS RAM-buffers 
Handelsnieuws: Universeelmeter CITO38 van Pantec 

Nieuws allerlei: Dashboard van de toekomst? 

Nieuws allerlei: Space shuttle betegeld 





Nieuws allerlei: ETI nu ook in Canada 

Nieuws allerlei: Volop oscilloscopen, de T900 serie van Tektronix 
Nieuws allerlei: Floppy disk bouwpakket 

Nieuws allerlei: Mica-condensatoren in folie-technologie 
Nieuws allerlei: Vierduizend plus 17 

Technologie: Thermisch drukken 

ETI Project: Induktiebalans metaaldetektor 

CMOS deel 2 

Elektronika bij geofysisch onderzoek, deel 1 

Teletekt, hoe het werkt 

ETI Project: Logische testpen 

ETI Project: Logische pulsgever 

Kleine schakelingen: Een thyristor tester 

Kleine schakelingen: LED dobbelsteen 

Kleine schakelingen: Dubbeltonige deurbel 

RTI Boekenservice 

Introductie in de toepassing van ETI microprocessors, deel 8: Ditjes en datjes 
Tech-tips: Frequentie verdubbeling 

Tech-tips: Zeven segment naar decimaal omzetter 
Tech-tips: Programma piek meter 

Tech-tips: Een indicatie met thermometer-schaal 
Tech-tips: Stabiele oscillator 

Tech-tips: Stroomindicator 

Tech-tips: Polariteit- en overspanningsbeveiliging 
Tech-tips: IC-voorversterker voor recorders 


electronica top internationaal jaargang 2, juni 1977 

Hannover Messe '77 

Nieuws allerlei: Digitale signaal analyse met een nieuw instrument van Hewlett-Packard 
Nieuws allerlei: C.N. Rood start Europees testcentrum 

Nieuws allerlei: Kompleet vacuüm pincet systeem 

Nieuws allerlei: Triplo-voeding van Farnell 

Nieuws allerlei: Electronische hoeveelheidsinsteller voor vloeistoffen in batchprocessen 
Handelsnieuws: Schaffner netontstoringsfilters FR102 uitgebreid 

Handelsnieuws: Draadgewonden lineaire precisie potentiometer van A.B. Electronic 
Handelsnieuws: Desolderen, vertinnen, isolatie afstrippen met Mentor 

Handelsnieuws: Nieuw 1200 b/s minimodem van Modular technology goedgekeurd 
Handelsnieuws: Nieuwe 4 terminal capaciteitstandaard GR1417 van GenRad 
Handelsnieuws: Lenco C-2300 HiFi kassette-deck Lenco 

Handelsnieuws: ITT-produktcataloges voor kwartskristal-oscillatoren 

Hier is systeem 68: Met excuses voor de vertraging kunnen we nu met trots ‘System 68' aan u 
voorstellen 

Project 631: ASCII keyboard 

Electronica voor iedereen, deel 3 

Meters en metingen 

ETI Project 444: 5 Watt stereo versterker 

Elektronica bij Geofysisch onderzoek, deel 2 

ETI Project 541: Modelspoor regelaar 





Kleine schakelingen: Eenvoudige meetversterker 
Kleine schakelingen: Temperatuuralarm 

Kleine schakelingen: Functiegenerator 

CMOS: Flip-flop's en tellers 

Introductie in de toepassing van ETI microprocessors, deel 9: Het programmeren 
Tech-tips: Dubbele thyristor regeling 

Tech-tips: Toonregeling schakeling 

Tech-tips: Krachttester 

Tech-tips: Stoombegrenzer 

Tech-tips: Digitale tape-recorder adapter 
Tech-tips: Spanningsmultiplier 

Tech-tips: Het na elkaar inschakelen van relais 
Tech-tips: Automatische schemerings-schakeling 
Tech-tips: Drie-traps niveau indicator 

Tech-tips: Mal voor prints 

Tech-tips: Kraakvrije optische potmeter 


electronica top internationaal jaargang 2, juli 1977 

Nieuws allerlei: Keramiek als beeldgeheugen 

Nieuws allerlei: Vloeibare kristallen in grote stromen 

Nieuws allerlei: Snelle silicium fotodiode met stijgtijd kleiner dan 1 ns 

Nieuws allerlei: Instrumentenkasten voor afscherming 

Nieuws allerlei: De Franse onderdelen industrie 

Nieuws allerlei: Hongarije zoekt samenwerking voor productie van Hybria-schakelingen 
Handelsnieuws: Nieuw handbediende HiFi/stereo platenspeler 22GA437 van Philips 
Handelsnieuws: Micro computers voor administratieve toepassingen 
Handelsnieuws: Afgeschermde klokoscillatoren van Vectron 

Handelsnieuws: Echte dubbelstraals werking door de 15 MHz 'Split-Beam' oscilloscoop van Gould 
Advance 

Handelsnieuws: Z-80 licentie voor Sharp 

Handelsnieuws: Z-80A wordt standaard 

Handelsnieuws: Matrix printer van NIEAF 

Beveilig u huis: Hoe u als leek u huis kunt beveiligen 

System 68: Voedingsmodule voor het system 68 computer systeem voor zelfbouw 
Radio Nederland Wereldomroep: De aankoop van een korte golf ontvanger 

ETI Project: Inbraakalarm 

ETI data sheet: CD4000A-serie aansluitgegevens 

Kleine schakelingen: Snelheidsregelaar voor boormachines 

Kleine schakelingen: Experimenteervoeding 

Kleine schakelingen: Gitaar fuzz 

Introductie in de toepassing van ETI microprocessors, deel 10: Het programmeren (vervolg) 
Onder de loupe: Mengpaneel MP2002MD 

CMOS (slot): Meer geraffineerde uitvoeringen van reeds besproken IC's 

Electronica voor iedereen, deel 4: Sinusgolf, frequentie en golflengte 

Tech-tips: Het identificeren van dump IC's 

Tech-tips: CMOS beschermer 

Tech-tips: Spanningsregelaar en elektronische zekering 

Tech-tips: Constante stroombron 





electronica top internationaal jaargang 2, augustus 1977 
Handelsnieuws: De Zilog Z80-A geïntroduceerd 

Handelsnieuws: De Franse onderdelen industrie 

Handelsnieuws: Hongarije zoekt samenwerking voor productie van Hybrid-schakelingen 
Handelsnieuws: Een ‘Low Cost' miniatuur DC standaard met 0,005 % nauwkeurigheid 
Handelsnieuws: Z-80 licentie voor Sharp 

Handelsnieuws: Z80A Wordt standaard 

Handelsnieuws: Instrumentenkasten voor afscherming 
Handelsnieuws: Mullard in teletext 

Nieuws allerlei: DIP probes 

Nieuws allerlei: Kwartskristal crisis 

Nieuws allerlei: Schakelen op print? 

Nieuws allerlei: Vooruitgang op het statische vlak 

Nieuws allerlei: Weer een MPU chip minder 

Nieuws allerlei: Een nieuwe Inelco activiteit 

Nieuws allerlei: De nieuwe HP-01 van Hewlett Packard 

Nieuws allerlei: Microcomputer-on-board 

System 68: Video display unit, deel 1 

Electronica in het jaar 2000: Evolutie of revolutie, deel 3 

ETI Supplement: Vijfendertig toepassingen voor de 741 

IL: Een uitdaging 

Introductie in de toepassing van ETI microprocessors, deel 11: Terminals 
Electronica voor iedereen, deel 5: Electronica en telecommunicatie 
Kleine schakelingen: Metronoom 

Kleine schakelingen: Signaalgever/volger 

Electronica morgen: Karaktergenerators 

ETI data sheet: ICL8038 waveform generator / VCO 

Tech-tips: Audio millivoltmeter 

Tech-tips: Dubbele voeding 

Tech-tips: Hexadecimaal naar 7-segment decoder 

Tech-tips: Schmitt trigger met 555 

Tech-tips: Tijdschakelaar 1-12 minuten 

Tech-tips: Voeding met lage rimpelspanning 

Tech-tips: Spanningsbewaker met diodes 

Tech-tips: Eenvoudige teller/display module 

Tech-tips: Ringoscillator met houdtoestand 

Tech-tips: Rondom puls generator 


electronica top internationaal jaargang 2, september 1977 

Handelsnieuws: National Semiconductor ontwikkelt add-in geheugensystemen voor Hewlett Packard 21 
MX computers 

Handelsnieuws: De trafograaf, een periodiek informatiebulletin 

Handelsnieuws: Pantec Minor, multimeter voor vakman en hobbyist 

Handelsnieuws: Samtec LSl-sockets 

Handelsnieuws: PXM draaischakelaars voor miniatuur schakelingen 

Handelsnieuws: Model 585 van Data Precision, primeur op countergebied 

Handelsnieuws: Habia bouwt nieuw bedrijfspand 





Handelsnieuws: Laag profiel voedingstransformatoren LP-140 serie 
Nieuws allerlei: Licht uit halfgeleiders 

Nieuws allerlei: Microcomputer op een universele printkaart 
Nieuws allerlei: Zenderpark van Wereldomroep wordt vernieuwd 
Nieuws allerlei: Genoeg van krassen? 

ETI Project 804: TV spel met de AY-3-8500 chip 

System 68: Video display unit, deel 2 

Het ontwerpen en toepassen van aktieve filters, deel 1 

RADAR: De buizen die de oorlog wonnen 

LCD's: vloeibare kristal display's 

Electronica voor iedereen, deel 5: Electronica en telecommunicatie (vervolg) 
ETI supplement: Vijfendertig toepassingen voor de 741, deel 2 
Kleine schakelingen: Basversterker 

Kleine schakelingen: Digitale frequentiemeter 

Introductie in de toepassing van ETI microprocessors, deel 12 
Microprocessors allerlei: Nieuw microprocessor-leersysteem 
Microprocessors allerlei: Simulatie-programma's 

Microprocessors allerlei: Simatic MD 31, een datalogger met microprocessor 
Tech-tips: Telefoonschakeling met bel 

Tech-tips: Zekering indikator 

Tech-tips: Hoorbare logische 1 of O 


electronica top internationaal jaargang 2, oktober 1977 

Horen, zien en … Siemens radiorecorder RM7124 

Horen, zien en … Siemens multicassetterecorder RC6015 

Handelsnieuws: Pantec's elektronische universeelmeter, 200 kohm/V 
Handelsnieuws: MP40 matrix printers 

Handelsnieuws: Een capaciteitsmeter 4274A voor snel en on-line testen 
Handelsnieuws: Universeel filter FLT-U2 in hybrid uitvoering 

Handelsnieuws: PM4136, quad 741-type operationele versterker 
Handelsnieuws: Supak, een lijn-bij-lijn assembler voor het SC/MP-systeem 
Handelsnieuws: Flexibele printen van Schoeller Elektronik 

Nieuws allerlei: Drie nieuwe digitale multimeters van Philips 

Nieuws allerlei: Een uitstekend diëlektricum voor polyester lagencondensatoren 
Nieuws allerlei: Friolanda verhuist naar Amstelveen 

Nieuws allerlei: Derde symposium over microprocessing en microprogrammering 
Nieuws allerlei: Vereniging voor historische radio apparatuur 

ETI project: Sweep oscillator 0,2 Hz tot 20 kHz in twee bereiken 

ETI project: Biofeedback GSR-monitor 

ETI supplement: Vijfendertig toepassingen voor de 741, deel 3 

Kleine schakelingen: Auto alarm 

System 68: Bus & VDU interface 

Microprocessor allerlei: Elektronische stethoscoop voor verbrandingsmotoren 
Microprocessor allerlei: Micro computer met kleuren beeldscherm 
Microprocessor allerlei: National Semiconductor memory systems 
Microprocessor allerlei: De 8K EPROM's MM2708 van NS zijn nu beschikbaar 
ETI project 480: 50/100 Watt versterker 

Electronica voor iedereen, deel 6: Capaciteiten en zelfinducties 
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Het Kennedy Space Centre 

ETI Microprocessors: Introductie in de toepassingen 

Tech-tips: Differentiële temperatuur sensor met alarmsysteem 
Tech-tips: Handige kabelbinders 

Tech-tips: 100.000 Megohm gelijkspanningsprobe 

Tech-tips: Audioversterker 2,5 W 

Tech-tips: Trigger voor positieve flanken 

Tech-tips: Waakhond voor uw auto-accu 

Tech-tips: Aanraakschakelaar voor logische schakelingen 


electronica top internationaal jaargang 2, november 1977 

Nieuws allerlei: Blijf bij de tijd met deze calculator met MM58101en MM58102 chip's 
Nieuws allerlei: Texas weer een stap vooruit (5000 maal) 

Nieuws allerlei: WOW, PM6307 van Pue Unicam, wat een meter 

Nieuws allerlei: Tijdproportionele temperatuurregelaar van Philips 

Nieuws allerlei: TCA780 stuur-IC met fase-aansnijding 

Handelsnieuws: Nieuwe breedband versterker AM123 

Handelsnieuws: ERG dual-in-line programmeer-schakelaartjes 

Handelsnieuws: Philips brengt een veelzijdige functiegenerator PM5129 

Handelsnieuws: LED's in systeem bouwstenen van Mentor 

Handelsnieuws: Handleiding van Tektronix bij de keuze van monitors 

Handelsnieuws: Nieuwe oscilloscoop selector brochure van Tektronix 

Handelsnieuws: Elektronische zender-zoekautomaat in de Siemens kleuren-TV FC4031 
Handelsnieuws: Schreiner Electronics 

Handelsnieuws: Opening van de computer shop MRLectronics 

ETI Project 155: Digitale voltmeter met ZNA116E 

ETI Project 446: Audio begrenzer met LM301 

Electronica in de fotografie 

Microprocessor allerlei: Famatra Benelux heeft de vertegenwoordiging op zich genomen van Digitronics 
Microprocessor allerlei: Microprocessor gestuurde PROM-programmer MAESTRO-2 
Microprocessor allerlei: Micromini van Philips, combinatie voordelen van microprocessor en 
minicomputer 

Microprocessor allerlei: National Semiconductor introduceert COPS 

Actieve filters, deel 2: Ontwerpen & toepassingen 

ETI data supplement: Het omzetten van gehele hexadecimale getallen in decimale en omgekeerd 
ETI data supplement: Vergelijking van standaard logische families 

ETI data supplement: Logische symbolen en waarheidstabellen 

ETI data supplement: Microprocessor overzicht 

ETI Project: Wordt scherpschutter met ons televisie pistool 

Electronica voor iedereen, deel 6 (vervolg): Condensatoren en spoelen 

Tech-tips: Stereo ingangskeuze schakelaar 

Tech-tips: Printzak 

Tech-tips: Gitaar synthesiser 

Introductie in de toepassing van ETI microprocessors, deel 13: Software technieken voor hardware 
mensen 

Kleine schakelingen: Bouw eens 'n eierwekker 

Kleine schakelingen: Vochtigheidsindicator voor planten 

Electronica morgen: Horen, zwijgen, zien? 
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Electronica morgen: Groen gras en blauw water met de AY-3-8550 spelletjes chip 


electronica top internationaal jaargang 2, december 1977 

Nieuws allerlei: Nu zelf printen maken met de ETI-set 

Nieuws allerlei: Nieuws van Revox, de B77 

Nieuws allerlei: Kweek u eigen kraspennetjes 

Nieuws allerlei: Zilververf Ecolit 340 

Nieuws allerlei: Plug in text voor decodering Ceefax 

Nieuws allerlei: Vandalisme? Elektronische sigarettenaanstekers maken gokmachines van slag 
Nieuws allerlei: 10 bits in een doosje? De LAC-05 

Nieuws allerlei: Veel bubbels, een buble-geheugen van 1 Mb 

Handelsnieuws: Field-datalogger van Datel 

Handelsnieuws: AM-113, versterker in 'flatpack behuizing’ met 30 dB versterking en ruisgetal van 1,6 dB 
Handelsnieuws: Goedkope logic analyzer 100A 

Handelsnieuws: Vermogen en aanpassing testset model 43 van Bird 

Handelsnieuws: Nieuwe meter-kalibrator 5100A van Fluke 

Handelsnieuws: P.M.I. introduceert haar nieuwe catalogus 

Handelsnieuws: Consumer microcircuits LTD., Engeland 

System 68: 6800 CPU print, deel 1 

Data & Sheet: MC6800 hardware 

ETI-Schrumpi: Het pretentieloze, goedkope SC/MP microprocessortje 
Achtergrond-informatie: Opto electronica 

ETI Project 427: Graphic equaliser 

ETI Printservice 

Actieve filters, deel 3: Ontwerpen & toepassingen 

De 'Emmertjes Brigade’ doet zijn intrede in de audiowereld, maar wat zijn ladingsgekoppelde 
elementen? 

Electronica voor iedereen, deel 7: Capacitieve en inductieve reactantie 

Microprocesors allerlei: Microcomputer modulair 

Microprocesors allerlei: Gegevens verwerkende systemen voor medische laboratoria (LaboSys) 
Microprocesors allerlei: De logic analyzer HP 1610A claimt de meest uitgebreide triggering 
Microprocesors allerlei: Analoge I/O-borden voor Zilog Z-80 microcomputers 

Kleine schakelingen: Micro-amp 

Kleine schakelingen: Loud Hailer, laat uzelf horen met onze luidspreker 

Tech-tips: Thermische aanraakschakelaar 

Tech-tips: Thyristor tester 

Tentoonstelling Het Instrument 


electronica top internationaal jaargang 3, januari 1978 

Woord vooraf van de hoofdredacteur A H Kriegsman 

Nieuws allerlei: Computer laat sterren exploderen 

Nieuws allerlei: Nieuwe rechthoekige LED van Monsanto 

Nieuws allerlei: Siemens en Advanced Micro Devices vestigen gemeenschappelijke firma voor 
microcomputer systemen 

Nieuws allerlei: Brandweer in Darmstad stapt over op de computer 

Nieuws allerlei: Wat een gas, nieuwe gasdisplay's van Beckman Instruments 

Nieuws allerlei: Persmededeling ‘elkmuziek vzw' 

Handelsnieuws: Nieuwe counters van Fluke, 1912 Aen 1925A 
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Handelsnieuws: Lichtgevoelige componenten voor speciale toepassingen van ITT 
Handelsnieuws: Multimeters analoog of digitaal? 

Handelsnieuws: Veel informatie in een piepklein boekje van Intronics 

Handelsnieuws: Automatisch meten met een VHF-UHF meetontvanger van Rohde & Schwarz 
Handelsnieuws: Gemetalliseerde filmcondensatoren van ITT 

Handelsnieuws: Miniatuurrelais voor gedrukte bedradingskaarten van ITT 
Handelsnieuws: Nieuwe katalogus van Heathkit 

Handelsnieuws: 'Bauteile Report' van Siemens 

System 68: 6800 CPU print, deel 2 

Data sheet: MC6800 MPU software instrukties en instruktie map 

ETI-Scrumpi: Montage handleiding 

Electronica morgen: Een nieuw IC voor TV-spelletjes van GI 

Achtergrondinformatie: Laser Licht show 

ETI Project: Tone burst generator 

Electronica voor iedereen, deel 7 (vervolg): Capacitieve en inductieve reactantie 
Achtergrondinformatie: Ultrasonisch testen van spoorstaven 

Kleine schakelingen: Stereo simulator 

Kleine schakelingen: Aanraakschakelaar 

Introductie in de toepassing van ETI microprocessors: Software distributie op grote schaal 
Microprossesors allerlei: Philips data-logger PM4000 met microprocessor 
Microprossesors allerlei: De logic state analyzer HP 1602A voor toepassingen bij automatisch testen via 
de HP-interfacebus 

Microprossesors allerlei: De microprocessor doet zijn intrede in de telecommunicatie meettechniek 
Technologie: Koolweerstanden 

ETI data supplement: Rectifier en diode karakteristieken 

ETI data supplement: CMOS-equivalenten van TTL IC's 

ETI data supplement: Standaard op-amp schakelingen 

ETI data supplement: Standaard voedingsschakelingen 

ETI data supplement: Karakteristieken van de meest voorkomende transistoren en FET's 
Tech-tips: Auto A.V.R. 

Tech-tips: Vertragingsschakeling 

Tech-tips: Astabiele multivib met groot bereik 

Tech-tips: ASCII keyboard 


electronica top internationaal jaargang 3, februari 1978 

Horen, zien en….: In Berlijn veel interesse voor teletext en viewdata 

Horen, zien en….: Serie Toshiba kompaktsets uitgebreid met SM3100 

Horen, zien en….: Nieuwe draagbare TV-ontvanger voor slechts f 339,00 
Nieuws allerlei: Computer voorspelt overlevingskansen van hart- en operatiepatiënten 
Nieuws allerlei: Flitser heeft geen invloed op horloge 

Nieuws allerlei: NOS teletekst experiment 

Nieuws allerlei: HP-01, het polsinstrument van Hewlett-Packard in Nederland 
Nieuws allerlei: PE1535, eerste van een reeks Philips tafelvoedingen 

Nieuws allerlei: Nieuwe zonnecellen geven meer rendement 

Handelsnieuws: Uitbreiding Fluke Data Logger serie 

Handelsnieuws: Dikke film hybride circuits 

Handelsnieuws: Nieuwe versterker modules van ILP van 15 W tot 240 W 
Handelsnieuws: Korrektie-modules voor beeldschermmonitors 





Handelsnieuws: Aanwijsschalen in miniatuur uitvoering 

Handelsnieuws: Tweede toestelversterker Philips LHB2371 

Ontwerpen van microcomputers, deel 1: Introduktie in de digitale hardware rond een microprocessor 
Speciale terminologie rond microprocessors 

ETI Project: Digitale thermometer, -25 °C tot +85 °C 

System 68: TTY Print 

Data & sheet: AY-3-1014A/1015 UAR/T 

Soft & ware: Formatted hexadecimale dump 

Opname elementen: ETI verklaart hoe de kleinste hi-fi black box werkt 

ETI Project: Waakhond 

Thema + variaties: Analoge schakelingen, de voorversterker 

Meten is weten: Digitale signaalanalyse met een instrument van Hewlett-Packard 

Electronica voor iedereen, deel 8: Weerstand, capaciteit en inductie in gecombineerde schakelingen 
Serie electronica onderdelen, deel 6: Potentiometers 

Test uw auto met de scoop 

ETI microprocessors: Over algoritmen en een VDU 

Microprocessors allerlei: Brutech introduceert nieuw Universeel Geheugen Uitbreidings Systeem 
Microprocessors allerlei: Microprocessor vindt toepassing in nieuwe telex over radio apparatuur 
Microprocessors allerlei: Relais in microcomputers 

Microprocessors allerlei: Vector International, een nieuwe micro-computer specialist gevestigd in België 
Kleine schakelingen: Circuit tester 

Kleine schakelingen: Wedstrijd tegen reflexen 

Tech-tips: Digitale benzinemeter 

Tech-tips: Warmte indicator 

Tech-tips: Automatische nachtlamp 

Tech-tips: Hoofdtelefoon-versterker 

Tech-tips: TTL morse-apparaat 

Tech-tips: Eenvoudige stereoschakelaar 


electronica top internationaal jaargang 3, maart 1978 

Nieuws allerlei: IBM computers voor de veiligheid van de Space Shuttle 

Nieuws allerlei: De computers van de toekomst 

Nieuws allerlei: Steeds meer circuits per cm? 

Nieuws allerlei: Waar liggen de grenzen? 

Nieuws allerlei: Nieuwe reflector voor infrarood licht emitterende diode 

Nieuws allerlei: Siemens gaat SAB8085 produceren 

Nieuws allerlei: S566B, dimmen door aanraken 

Handelsnieuws: De nieuwe logic analyzer HP1615A voor gelijktijdig synchrone en asynchrone metingen 
Handelsnieuws: Een goedkope sinus/blokgolf oscillator, het type SS0603 

Handelsnieuws: Een nieuw Centralab produkt, de aanraakschakelaar 

Handelsnieuws: Nieuwe versterkermodules van IPL 

Handelsnieuws: Automatisering bij Pakhoed in nieuwe fase 

Handelsnieuws: Een nieuwe 14 bit synchro naar digitaal converter van Memory Devices, het type 
SDC1704 

ETI Project: Multi option clock met fluorescerend display en stand-by batterij 

Digitale elektronica, deel 1: Leren door experimenteren 

ETI Project 441: Audio ruisgenerator voor witte en gekleurde ruis 

Ontwerp van microcomputers, deel 2: Hardware en software in de praktijk 





Speciale terminologie bij microcomputers 

ETI project 443: Audio expander en compressor 

Het kiezen en gebruiken van transformatoren 

Medische electronica: Tomoson, een compound scanner voor de ultrasonoor-diagnostiek 
Medische electronica: Telecust 336, een systeem voor draadloze ECG-bewaking 
Medische electronica: Echopan KS voor de ultrasonoor-diagnostiek 

ETI project 240: Lichtbaken met hoge intensiteit met flitsbuis 

System 68: TTI Print, deel 2 

ETI printservice 

Electronica morgen: Magnetische film 

Electronica morgen: Bubbles van Texas 

Electronica morgen: Nog meer geheugens 

Thema + Variaties: De voorversterker 

Electronica voor iedereen, deel 8 (vervolg): Weerstand, capaciteit en inductie in gecombineerde 
schakelingen 

In de praktijk: Kristal ontvanger 

In de praktijk: lets beter, een radio met één transistor 

Kleine schakelingen: Alcohol meter 

Kleine schakelingen: driekanaals toonregeling 

Microprocessors allerlei: Een nieuwe generatie spectrumanalysators van Hewlett-Packard uitgerust met 
microprocessors 

Microprocessors allerlei: SAB8048, microcomputer op één chip 

Microprocessors allerlei: SAB8085, microprocessor met meer functies 

Tech-tips: 'Beet' detektor 

Tech-tips: Goedkope transducer versterker 

Tech-tips: Zeven-segment decoder 

Tech-tips: Frequentie en spanning ijkgenerator 

Tech-tips: Spreektijd begrenzer 


electronica top internationaal jaargang 3, april 1978 

Nieuws allerlei: Manifestatie van modelbouw en andere technische hobby's 

Nieuws allerlei: CMS2000, nieuw draagbaar audio cassette recording systeem van Bell en Howell 
Nieuws allerlei: Komt 27 MHz toch nog eens in Nederland? 

Nieuws allerlei: Denk tank 

Nieuws allerlei: TGA780, IC voor het ontsteken van thyristors 

Handelnieuws: PM3211, nieuwe 15 MHz oscilloscoop, klein van stuk met groot beeldscherm 
Handelnieuws: TC320, een nieuwe counter-timer tot 35 MHz 

Handelnieuws: Een nieuwe digitale thermometer van Sika Electronics 

Handelnieuws: Miniatuur keramische filters van ITT 

Handelnieuws: J3B, test oscillator met lage vervorming en 600 Ohm balans uitgang 
Handelnieuws: Eagle International Electronics B.V. Rotterdam 

ETI Project: Multi option clock met fluorescerend display en stand-by batterij, deel 2 
Digitale electronica, deel 2: Leren door experimenteren 

Komt buizengeluid terug? 

ETI Project: LED hanger 

System 68: CUTS kaart (Kansas City) 

Theorie: Ruis reduktie systemen 

Electronica voor iedereen, deel 9: Detectie en versterking 
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Introductie in de toepassing van ETI microprocessors: Development kits 
Electronica morgen: Getallen kraken 

Electronica morgen: MM57109 Plus MPU 

Electronica morgen: Eindelijk EAROM's 

Ontwerpen van microcomputers, deel 3: Praktische realisatie van een microcomputer systeem 
Kleine schakelingen: Toerental indikator 

Kleine schakelingen: Diepvriesalarm 

Datasheet: LM3911 

Tech-tips: Deler voor een elektronisch orgeltje 

Tech-tips: Noodknipperlicht installatie 

ETI Printservice 

Tech-tips: Clock generator voor 6800 MPU 

Tech-tips: Scrumpi 

Tech-tips: Batterijtester 

Tech-tips: Bandrecorder besturingsapparaat 

Tech-tips: Verbeterd solid-state maakkontakt 


electronica top internationaal jaargang 3, mei 1978 

Handelsnieuws: PM5326, nieuwe RF-signaalgenerator voor vele toepassingen 
Handelsnieuws: Circuit tester 'BLEEPTEST' 

Handelsnieuws: FED-2, precisie 75 ohm verzwakker voor het frequentiebereik van DC tot 200 MHz 
Handelsnieuws: Nieuwe digitale cassetterecorders van Philips 

Handelsnieuws: Major USI, nieuwe multimeter van Pantec 

Handelsnieuws: ELDIS-80, een beeldscherm computer voor het kleinbedrijf 

Nieuws allerlei: VHF kristal oscillator CO-233 

Nieuws allerlei: Universele counter/timer met plug-in techniek, model 770 van Keithley 
Nieuws allerlei: Brochure 'De antenne moet weer vrij' 

Nieuws allerlei: Zeilen in de ruimte 

Nieuws allerlei: BH309, nieuwe afstemdiode voor kabeltelevisie 

Nieuws allerlei: Nieuw, uiterst klein computergeheugen van IBM 

Nieuws allerlei: Minidioden branden op de millimeter 

Nieuws allerlei: Beeldversterker-buizen voor astronomisch en natuurkundig onderzoek 
Nieuws allerlei: Infraroodbediening over grote afstand met de VV100 van Siemens 

ETI Project: Inbraak beveiliging 

Electronische nieuwsgaring: Een ETI rapport over de nieuwste elektronische technieken om film te 
vervangen bij TV reportages 

ETI Project: IB Schatzoeker MK2 

System 68: CUTS print + 4 K RAM 

Thema + Variaties: De voorversterker VV2 

ETI Project: Sluitertijd meter 

Gokmachine met MPU 

Electronica voor iedereen, deel 10: Elementen van transistorversterkers 

Ontwerpen van microcomputers, deel 4: NASCOM 1 

ETI Microprocessors: ETI bekijkt voor u een interessant VDU IC, de DM8678 
Microprocessors allerlei: Bibliotheek maakt microcomputer-programma's goedkoper 
Microprocessors allerlei: Automatisering medische laboratoria 

Tech-tips: Eenvoudige VCO 

Tech-tips: Mini roulette met aanraakkontakt 
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Tech-tips: Kontaktdender onderdrukking 
Tech-tips: Quasi dubbelstraal voor oscilloscoop 
Tech-tips: Fysiologische volumeregeling 
Tech-tips: Metaal detektor 

Tech-tips: Venster detector 

Tech-tips: Adapter voor elektrisch scheerapparaat 
Tech-tips: Een nieuw type spraak-verzwakker 
Tech-tips: Klasse A versterker 

Tech-tips: Eenvoudige elektronisch slot 
Tech-tips: Komparator voltmeter 

Tech-tips: Stroommeter met groot bereik 
Tech-tips: Megafoon voor 12 V 


electronica top internationaal jaargang 3, juni 1978 

Nieuws allerlei: IBM onderzoekers bouwen supervacuüm kamer 

Nieuws allerlei: Nieuwe Philips video cassette voor 2,5 uur continue speelduur 
Nieuws allerlei: MPG meter 

Nieuws allerlei: Computer helpt Sahara vruchtbaar maken 

Nieuws allerlei: Solarex krijgt grootste zonnecelopdracht ooit verleend 

Nieuws allerlei: Krachtige varactors voor frequentie-vermenigvuldigers 
Nieuws allerlei: 851, alles in een digitaal service instrument van Tektronix 
Handelsnieuws: Motorola's single chip microcomputer, de 3870 
Handelsnieuws: Grootvermogen dimmers voor gloeilampen, fluorecentiebuizen en neonbuizen van 
Thorn Lighting 

Handelsnieuws: Ritro aangesteld als distributor voor Siliconix 

Handelsnieuws: Pantec's nieuwe transistor tester 

Meten is weten: Het gebruik van oscilloscopen bij de service aan numerieke besturingssystemen 
ETI Project: Kogelslingeren 

Universeelmeters: Welke meter is voor uw doeleinden geschikt? 

System 68: Software, ETIBUG 2 listing 

ETI Project: Skeet, een opwindend spel 

Electrets: Principe en toepassingen 

Klasse G versterker: Een nieuwe audio-versterker technologie van Hitachi 
Digitale electronica, deel 3: Werken met de 7400 

ETI Project: Metronoom met geaccentueerde maattik 

Ontwerpen van microcomputers, deel 5: Introduktie tot het programmeren 
Electronica voor iedereen, deel 10: Karakteristieken 

ETI Data Sheet: LM 2907/2917, frekwentie naar spanning omzetters van National 
Vocoders 

ETI printservice 

Electronica morgen: Grote ROM's 

Electronica morgen: Punten op het scherm 

Electronica morgen: Grafisch spel 

Tech-tips: Goedkope down counter 

Tech-tips: NPN-PNP indikator 

Tech-tips: Klasse A... 

Tech-tips: Toerentalregelaar voor gelijkstroom motoren 

Tech-tips: Modelspoorbaan 





Tech-tips: Vertraagd uitschakelen van de koplampen 


Tech-tips: Desoldeer hulp 


Tech-tips: Calcul 


ator stopwatch 


Tech-tips: Halfgeleider schakelaar 


electronica top i 


nternationaal jaargang 3, juli 1978 


Nieuws allerlei: Nieuwe beeld deurtelefoon waarborgt veiligheid en privacy 


Nieuws allerlei: Siemens netautomatisering in Midden Oosten 


Nieuws allerlei: Nieuwe gelijkrichters schakelen snel 


Nieuws allerlei: Zonnepanelen voor telecommunicatienet in Australië 


Nieuws allerlei: DMB, het toetsenbord van morgen 


Nieuws allerlei: Zo eenvoudig, 'Stickies' op IC's plakken 


Handelsnieuws: 
Handelsnieuws: 
Handelsnieuws: 
Handelsnieuws: 
Handelsnieuws: 
Handelsnieuws 
Handelsnieuws 
Handelsnieuws 
Achtergrondinfo 


National Semiconductor introduceert programmeerbare schakelklok MM57160 
Monacor LP-800 intercom 

Monitor-versterker NL3703 

Goede voeding moet 

'Mini' Ren C decadenbanken, type 111 


: Nieuw in de Benelux: C.P.M.l. 
: Nieuwe absolute encoder van Disc Rotaswitch 
: Introductie Lambda power supplies en power semiconductors 


rmatie: Auto electronica 


Microprocessors allerlei: Nieuwe HP1350A grafisch translator van Hewlett-Packard 
Microprocessors allerlei: Siemens bibliotheek voor microcomputer 
Microprocessors allerlei: MC14500 Industrial Control Unit (ICU) 


Microprocessors 
Op-Amps, deel 1 
ETI Project: Paar 


allerlei: Micro-processor timer-kit voor TMS1000 


denrace, wedden dat je er veel lol aan hebt! 


Technologie: Batterijen uitgelegd 


ETI Project: 2 x 2 
Electronica voor 


00 W audio versterker 
iedereen, deel 11: Emittervolgers en DC-versterkers 


ETI Project: Ultrasonische schakelaar 


Thema + variaties: Het schommel- of dreunfilter (SF 1) 


ETI Data sheet: L 


M1830 vloeistofniveau detektor 


Electronica morgen: Maak de MPU wat wijs 


Electronica morgen: Video draaitafel? 


ETI printservice 
Tech-tips: Eenvo 


udige beveiliging 


Tech-tips: Kapaciteitsmeter 


Tech-tips: BCD naar analoog omzetter 
Tech-tips: Schroefhouder 


Tech-tips: Waars 


chuwings-apparaatje voor koplampen en vorst 


electronica top internationaal jaargang 3, augustus 1978 


Redactioneel: Nederland, let op uw saeck! De electronische revolutie is begonnen 


Handelsnieuws: Tweepolige ‘stomme! schakelaar van Rudolf Schadow 


Handelsnieuws: Koelrad introduceert Nordmende videocassette-recorder 


Handelsnieuws: Mini frequentieteller van Sevanco Nederland BV 


Handelsnieuws: IC-cliptester van Sevanco Nederland BV 
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Handelsnieuws: MAN2815, 8 digit alphanumeriek display van Monsanto 
Nieuws allerlei: Spaanse fabriek voor ITT-Ferrietprodukten volledig in bedrijf 
Nieuws allerlei: Bijna 80.000 technische hobbyisten op Techniek in Vrije Tijd 
Nieuws allerlei: Kabeltelevisienet voor Wenen 

Nieuws allerlei: K227, NTC-weerstanden voor het beschermen van motoren en machines 
Nieuws allerlei: Toetsenbord met 12 schijftoetsen van Jeanrenaud 

Nieuws allerlei: Automatische telefoonnummer-kiezer nr. 1675 van Velleman 
Nieuws allerlei: Witmer laboratorium-voedingen 

Nieuws allerlei: Kunststof isoleert de zijkant van condensator 

CBM PET microcomputersysteem bekeken 

De 20e Firato: Firato proficiat! 

ETI Project: Frekwentie verschuiver voor uw PA systemen 
Achtergrondinformatie: Electronica in de landmeetkunde 

ETI Project: Gas monitor met een TGS812 of TGS813 

Ontwerpen van microcomputers, deel 6: De opbouw van de Z80 CPU 
Appendix: Z80 CPU instruktie set 

Op-Amps, deel 2 

Coderen van weerstanden: Een verklaring van de kleurcodes op alle type weerstanden 
Kleurcode van weerstanden uit de E12-reeks 

ETI Project: 2 x 200 W Versterker, ontwerpbeschouwingen 

Digitale electronica, deel 4: Sekwentiële logica met de 7400 

ETI Data Sheet: ICL7106/7107 digitale paneelmeter van Intersil 

Tech-tips: Hartslag voorversterker 

Tech-tips: Selectieve alarmschakeling 

Tech-tips: Grafieken tekenen op de video display unit (VDU) ETI Project 560 
Tech-tips: Kanaalscheider voor radiobesturing 

Tech-tips: Kruis of munt schakeling 


electronica top internationaal jaargang 3, september 1978 

Handelsnieuws: Vijf nieuwe pocketcalculators voor wetenschappelijk gebruik van Hewlett-Pakard 
Handelsnieuws: Pantec's nieuwste paneelmeter type CDA, volgens DIN-norm met 240° uitslaghoek 
Handelsnieuws: Behuizingen aan de lopende meter van Sevanco 

Handelsnieuws: Een nieuwe digitale multimeter voor tafelgebruik, de DM235 van Sinclair 
Handelsnieuws: Netfilters van Schaffner beschermen digitale circuits 

Nieuws allerlei: NAM met Philips in zee 

Nieuws allerlei: Grote order voor nieuw type telefoontoestel Uniphone 

Nieuws allerlei: Japans grootste kernenergie-centrale in minder dan zeven jaar gereed 

Nieuws allerlei: ITT coördineerde overseinen krantenpagina's via satelliet 

Nieuws allerlei: Toshiba wijzigt organisatienaam 

Robots, de feiten: Een speciaal artikel van ETI over de feiten achter robots 

Op-Amps, deel 3: Nog meer ETI op-amp schakelingen 

ETI Project: Transcendent 2000 muziek synthesizer 

Transcendent 2000 VCO: Hoe werkt het? 

Transcendent 2000 ADSR & VCF AD: Hoe werkt het? 

Transcendent 2000 VCF & VCA: Hoe werkt het? 

Transcendent 2000 ruisgenerator: Hoe werkt het? 

Transcendent 2000 langzame oscillator: Hoe werkt het? 

Transcendent 2000 klavier: Hoe werkt het? 
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Televisiekrant 

Digitale electronica, deel 5: Frequentietellers en -delers 

ETI Project: Star Trek radio 

Electronica voor iedereen, deel 12: Elementaire op-amp theorie 

PTT-onderzoek naar vrije radiocommunicatie 

ETI Project: LCD paneel meter met ICL7106 

Microprocessors allerlei: Modemtester in calculator formaat 

Microprocessors allerlei: Single-chip microcomputer speciaal voor stuurschakelingen 
Microprocessors allerlei: Computer terminal zo groot als een zakrekenmachine 
Microprocessors allerlei: Nieuw ontwikkelingssysteem voor M6800 microprocessor 
Microprocessors allerlei: 8 bit microprocessor-compatible DAC 

ETI Project: ETI helpt een handje 

De 20e Firato: Firato proficiat! 

Radio en TV ontvangst Nederland: Nieuwe frequenties voor Hilversum 


electronica top internationaal jaargang 3, oktober 1978 
Nieuws allerlei: Digitale zaktemperatuurmeter PN2 van ITT 
Nieuws allerlei: Philips ‘compact’ disc 

Nieuws allerlei: Britse PTT kiest voor elektronische ITT-Telex 
Nieuws allerlei: Kleurenvergroter PCS130 van Philips 

Nieuws allerlei: Lichtbron PCS150 van Philips 

Nieuws allerlei: Stuureenheid PCS150 van Philips 
Handelsnieuws: Nieuwe UHF-antenne van Fuba 
Handelsnieuws: Kromgetrokken platen….AM/MB lost het op! 


Handelsnieuws: Nieuw experimenteer systeem van IP Lehr- und Experimentiersysteme GmbH 


Handelsnieuws: Bi-oscilloscoop OX712A van Metrix 
Handelsnieuws: 2180A/2190A thermometer systeem van Tempak 
Handelsnieuws: Vierkant schakelaars in 22,5 mm rond 
Handelsnieuws: Semipack catalogus 

Handelsnieuws: Semikron overzichtscatalogus 78/79 

Tandy TRS 80 microcomputersysteem bekeken 

Een stoomcursus zelf een computer bouwen, deel 1: Introductie 
Computers: Hogere computertalen 

Computers: Geheugen systemen 

Electronica voor iedereen, deel 12: Terugkoppeling 

ETI Project: Transcendent 2000 muziek synthesizer, de bouw 
ETI Project: Phaser met de nieuwste CCD-technologie 

ETI Project: Een veelzijdige grid-dip oscillator 

ETI Project: Electronische bongo's 

Digitale electronica, deel 6: Tellers en decoders 

Tech-tips: Eenvoudig mengschakelingetje 

Tech-tips: Stuurknuppel 

Tech-tips: Alleen stereo 

Tech-tips: Beveiligen van TTL tegen defekten aan voedingen 
Tech-tips: Beveiligen van een autoradio 


electronica top internationaal jaargang 3, november 1978 
Nieuws allerlei: AN2573 programmeerbare DPM van Analogic 
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Nieuws allerlei: Solarex zonnepanelen voor Snotel 

Nieuws allerlei: Nieuw MOS-IC S566B van Siemens 

Nieuws allerlei: Nieuwe Philips test- en meetapparaten 

Handelsnieuws: Lenco in audioracks 

Handelsnieuws: Nieuwe overeenkomst Fluke (Nederland) B.V. en C.N. Rood B.V. 
Handelsnieuws: ‘The European selection’ van Motorola 

Handelsnieuws: H11F, optische geïsoleerde dubbelzijdige FET van General Electric 
Handelsnieuws: Digitale multimeter MX500 heeft CMOS microprocessor 
Handelsnieuws: Nieuwe lage druk rekstrook-transducers van Bell & Howell 
Handelsnieuws: Circuit tester BLEEPTEST 

ETI Project: Audio spectrum analyser met tien banden 

Een stoomcursus zelf een computer bouwen, deel 2: Randapparaten 
Computerspelletjes 

Woordenlijst computers 

Electronica morgen: Kleurdoos 

Electronica morgen: Nog meer uitbreidingen en toevoegingen 

Electronica morgen: Er zit muziek in 

Electronica morgen: 1978 - 1979 spelletjes 

Electronica morgen: Software vereenvoudigd 

ETI Project: Electronische ontsteking 

Digitale electronica, deel 7: Synchrone tellers 

Ontwerp van microcomputers, deel 7: Een introduktie in het programmeren van de Z80 
Op-Amps, deel 4: Schakelingen voor ongewone toepassingen 

Televisie programmering: Palcolor 8820 Memocontrol, televisietoestel met geheugen 
Ontwerpen van oscillatoren 

Eenvoudige ponskaartlezer voor programmeerbare rekenmachines 

Microprocessors allerlei: Pro-Log automatische PROM-programmer voor de industrie 
Microprocessors allerlei: Nieuwe modem testdoos 

Microprocessors allerlei: Hulpmiddelen voor het ontwikkelen van microprocessor-programma's 
Ringkern transformatoren in kitvorm 

Gebruik ook Murphy's wet! 

Tech-tips: Morsecode op een oscillograaf 

Tech-tips: Regelaar voor grote stromen 

Tech-tips: Thyristor tester 

Tech-tips: Zeven segment naar binair met een speciaal bit 

Tech-tips: Willekeurige snelheid en terugkaatsingshoek bij het IC AY-3-8500 
Tech-tips: Ohmmeter met een lineaire schaal 

Tech-tips: Muzikale toongenerator 

Tech-tips: Transistor tester 

Tech-tips: Hexadecimaal keyboard 


electronica top internationaal jaargang 3, december 1978 

Redactioneel: Beste mensen, de beste wensen 

Handelsnieuws: 8810A, nieuwste 5% digit precisie multimeter van Fluke 
Handelsnieuws: Video-deurintercomsysteem van AEG-Telefunken 
Handelsnieuws: Nieuwe schakelklok Z2S van Sauter 

Handelsnieuws: Dolby processor CP50 in combinatie met Philips projectoren 
Handelsnieuws: EW604 electronische wattmeter van Feedback 





Handelsnieuws: 25 % prijsverlaging voor analoge I/O systemen voor Intel microcomputers 
Handelsnieuws: Power amplifier PA-2400 van Rodel 

Nieuws allerlei: Vibratie is de vijand van ieder electronisch systeem 
Nieuws allerlei: Audio procesapparatuur 

Nieuws allerlei: Nieuwe middengolfzenders voor Nederland 
Nieuws allerlei: Zonne-energie wordt goedkoper 

Nieuws allerlei: Kleuren-TV's steeds kouder 

Automatische kiesapparatuur 

ETI Project: FM-tuner 

Digitale electronica, deel 8: Schuifregisters 

MK14 van Science of Cambridge bekeken 

V-FET's voor iedereen! 

ETI Project: LCD digitale multimeter 

Systeem 68 nader bekeken 

Electronica voor iedereen, deel 13: Energiebronnen 

Robots en denkvermogen 

Tech-tips: VLF sinus generator 

Tech-tips: Balans schakeling voor de ETI metaaldetector 

Tech-tips: Motorfiets diefstalalarm 

Tech-tips: Bescherming voor eindversterkers 


electronica top internationaal jaargang 4, januari 1979 

Handelsnieuws: TV-veldsterktemeter FPM135 van Hirschmann 
Handelsnieuws: Radio veldsterktemeter RPM290 van Hirschmann 
Handelsnieuws: Fluke introduceert een nieuwe data logger 2200B 
Handelsnieuws: Uitgebreide programmeer mogelijkheden nu standaard ingebouwd in Data I/O 
programmeerapparaten 

Nieuws allerlei: High Com, nieuwe mijlpaal in de high-fidelity 

Nieuws allerlei: Simulatie onderbrekingen van gelijkspannings netten met Schaffner NSG200 
Nieuws allerlei: FM tuner modules uit ETI verkrijgbaar 

Nieuws allerlei: Ontwikkelingen van Philips Telecommunicatie Nederland 
Project: Televisie schaken, deel 1 

Nascom | nader bekeken 

Versterkings(gain) regeling 

Project: Thermometer 

Project: Raster generator 

System 68 nader bekeken, deel 2 

Electronica voor iedereen, 14: Eenvoudige voedingen 

Electronica in de praktijk: Een mengschakeling-voorversterker 

Project: Zaklantaarn zoeker 

Microprocessors allerlei: Microprocessor compatibele 1,6 Megabit 'Datapack' 
Microprocessors allerlei: Nieuwe datalogger van Monitor Labs 
Microprocessors allerlei: Compact-Computer van Siemens 

Microprocessors allerlei: Interface kaart verandert TV in een CRT-monitor 
Microprocessors allerlei: Motorola hogere programmeertalen 

S100 Extender Board Logic Probe 

Project: De witte lijnvolger, een zelfrijdende auto model 

Project: FM-AM radio 





Hersens en computers: Is de mens een machine? 
Boekenservice 

Tech tips: Luidspreker power indicatie 

Tech tips: Test unit opeenvolgende sequential logica 

Tech tips: Capacitieve ontsteking voor wagens met + aan massa 
Tech tips: Remvloeistof indicator 


electronica top internationaal jaargang 4, februari 1979 

Handelsnieuws: Een nieuwe serie modulaire voedingseenheden van Klaasing-Reuvers 
Handelsnieuws: Handboek moderne instrumentatie magneetband-registratie 

Handelsnieuws: RAM uitbreidingseenheid voor de PET computer 

Handelsnieuws: Uher introduceert HiFi-miniset 

Handelsnieuws: Compact microcomputer apparaat voor industriële besturing van Siemens 
Handelsnieuws: Wisselspannings-stabilisatoren WS-5 en WS-10 met effectief filter tegen snelle 
stroompulsen uit het net 

Nieuws allerlei: Intel introduceert 32 k EPROM 2732 met de laagste vermogen dissipatie 
Nieuws allerlei: De HCC microcomputer dag 

Nieuws allerlei: SC180, triac met opsteekaansluitpennen en geïsoleerde flens 

Nieuws allerlei: Meten relatieve vochtigheid nu een stuk eenvoudiger met Geveke Elektronica 
Nieuws allerlei: Big Mother is HP's groot zevensegment display 

Nieuws allerlei: HEF4738V, één IC van Philips vervangt 45 TTL-schakelingen 

Nieuws allerlei: ETI en Techniek in vrije tijd, 15 t/m 18 februari in Bernhard hal van de Jaarbeurs Utrecht 
Nieuws allerlei: Geatrans 23, minisysteem voor telefonische alarmmeldingsoverdracht 
Nieuws allerlei: DIP-adaptor voeten met wirewrap pennen van Samtec 

Lasercord: Compact optisch systeem voor registratie van gegevens wereldprimeur van Philips Data 
Systems 

ETI Project: Complexe geluidgenerator rond een SN76477 

Digitale electronica, deel 9 en slot: Rekenkundige eenheden 

Meten met onze oren: Testofoon 3000 

ETI Project: Televisie schaken, deel 2 

Robots of Telechirics? 

Fiarex 78: Een nabeschouwing 

ETI Project: Een elektronisch rad van fortuin 

Computers: Uitbreidingen NASCOM 1 

Begin met BASIC, deel 1: Algorithmes en flow charts 

Computers: Data netwerken 

MK 14, tips: Enkele opmerkingen en aanbevelingen voor de bouw van de MK 14 

Computers: Spelen met de PET 

NASCOM 1: Toepassingen en gebruik 

Microprocessor allerlei: 8 k x 8 statische RAM-kaart als bouwpakket 

Microprocessor allerlei: Siemens start in Den Haag opleiding basiscursus microcomputers 
Microprocessor allerlei: SAN-MPU? 

Microprocessor allerlei: Motorola is nog maar net begonnen … 

Microprocessor allerlei: Tekenen in de computerdialoog, interactief grafisch systeem IGS 
Microprocessor allerlei: Club mededelingen 

NCC ‘79: Personal Computing Festival 

Programmeerbare rekenmachientjes: De Cambridge Programmable en de Enterprise Programmable van 
Sinclair 
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Electronica voor iedereen, deel 15: De werking van gestabiliseerde voedingen 
ETI printservice 

Robots: Handleiding voor het bouwen 

Tech-tips: Digitaal klavier 

Tech-tips: Hybride mixer 

Tech-tips: Zekering tester 

Tech-tips: Konstante stroombron 

Tech-tips: Digitale dobbelsteen 

Tech-tips: Voorversterker voor elektrodynamisch element 


electronica top internationaal jaargang 4, maart 1979 

Handelsnieuws: Data Precision maakt van elke digitale multimeter een digitale temperatuurmeter 
Handelsnieuws: Nieuwe draagbare PT-100 temperatuurmeter, de Newport 264 serie 
Handelsnieuws: Nieuw cassettedeck DT-9600 van Mitsubishi 

Handelsnieuws: Nauwkeurige breedbandversterkers van de 700-serie van Ectron 
Handelsnieuws: Goedkope frequentieteller FC-5M van 1 kHz tot 220 MHz (5 cijfers) van Sevanco 
Nieuws allerlei: Nieuwe impulsbesturing van Jungheinrich akkutechnik 

Nieuws allerlei: Medica '79 

Nieuws allerlei: Cito Benelux brengt nieuwe Phonix relaisklem 

Nieuws allerlei: Nieuwe multimeters 8010A en 8012A van Fluke 

Nieuws allerlei: Lineaire IC vereenvoudigt en verbetert telefoontoestellen 
Electronica bij modelspoorbanen: Een profiel van hoe electronica gekoppeld kan worden aan de model 
spoorbaan 

ETI Project: Toerenteller van 100 tot 9.990 omw/min 

lono-spheer: Het gebied tussen 60 en 1.000 km boven het aardoppervlak 

ETI Project: Chromatheque, een super lichtshow apparaat 

MK14 Users club 

Philips nieuws: Nieuwe serie infrarood-detectors 

Philips nieuws: Nieuwe pyro-elektrische vidicon met vele toepassingen 

Philips nieuws: Digitale uitlezing voor duimwielschakelaars 

Philips nieuws: Orgel-IC TDA1008 vermindert het aantal componeten 

Philips nieuws: Toongenerator-IC TDA1077 voor drukknoptelefoons 

Philips nieuws: Introductie optische beeldplaat op Amerikaanse markt 

Computers: Testen van kaarten 

CUTS cassette interface 

Begin met BASIC, deel 2: BASIC-statement onder de loupe 

NV-RAM: Nieuwe revolutionaire non-volatile geheugens van SGS/ATES 

NCXC'79 Personal Computer Festival 

NASCOM-1: Morseschrift als leesbare tekst op TV 

Electronica in de medische wereld 

ETl-index: Vanaf de start (oktober 1976) tot nu 

V-Fets, deel 2: Praktische tips 

ETI print- en onderdelen-service 

ETI-Project: Digitale afstemschaal voor AM-radio's 

Tech-tips: Audio millivoltmeter 

Tech-tips: BCD toongenerator 

Tech-tips: 4-kanaals synthesizer 

Tech-tips: Exclusief-OR en -NOR poorten 
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Tech-tips: Nicad lader 

Tech-tips: Piek niveau indicator 
Tech-tips: Logische ruis detector 
Tech-tips: Electronische dobbelsteen 
Tech-tips: Licht effecten 


electronica top internationaal jaargang 4, april 1979 

Nieuws allerlei: Satelliet opnamen met de SE7000 

Nieuws allerlei: ITT levert telefooncentrales aan Colombia en Venezuela 

Nieuws allerlei: Elektronische stopwatch B2040 van 0,1 ms tot 100 s van Siemens 
Nieuws allerlei: Goedkope geschakelde voedingen voor microcomputers van Conver 
Nieuws allerlei: Nieuwe 1 MHz V/F/V omzetter in IC behuizing A-8404 

Nieuws allerlei: IA294, medische isolatieversterker voor 6.500 V 

Handelsnieuws: Elesta CPA positie aanwijs instrumenten 

Handelsnieuws: Universele EPROM programmers met software identificatie 
Handelsnieuws: SE verplaatsingsopnemers 

Handelsnieuws: UNIPAK, modulair meetsysteem voor processignalen 

Ultrasoon geluid: Toepassingen bij medische diagnoses 

ETI Project: Digitale module voor omhoog en omlaag tellen met vier cijfers 

ETI Project: Auto alarm 

Voedingen: De verschillende systemen voor het ontwerpen van een voeding 

ETI Project: Curve tracer toont de dynamische karakteristieken van transistoren en diodes 
Audio versterkers: Principes van vermogensversterking 

Electronica morgen: Cassettes voor digitale signalen 

ETI print- en onderdelenservice 

ETI-Triton: een Éénprint computer 

Microprocessors allerlei: National Semiconductors valt de computermarkt op twee fronten aan 
Microprocessors allerlei: Van transducer naar 8 bit microprocessor 

Microprocessors allerlei: Microschakeling met 16 K geheugencapaciteit in produktie 
Nascom-1, deel 2: Morseschrift als leesbare tekst op TV 

Microcomputers: De Heathkit H8 

NCC'79 Personal Computing Festival 

ETI Project: Oscillator met 'n groot bereik 

Electronica voor iedereen, deel 16: Voedingen voor algemene toepassingen 
Tech-tips: Electronische ontstekingsschakelaar 

Tech-tips: CMOS poort identificator 


electronica top internationaal jaargang 4, mei 1979 

Microprocessor allerlei: Halcyon introduceert de micro fox data link analyzer, 803A-02 
Microprocessor allerlei: Pascal O Q 

Handelsnieuws: Digiscan 10, low-cost datalogger met printer en aanduiding datum/tijd 
Handelsnieuws: Nieuwe 3 MHz zwaai functie generator van Krohn-Hite, model 1600 
Handelsnieuws: Opening Compu 2000 

Handelsnieuws: SE21 industriële drukopnemer 

Handelsnieuws: Viervoudige vermogen darlingtons L201/L204 van SGS-ATES 
Handelsnieuws: Surrey electrostatic locator type ESL-530 

Handelsnieuws: Pulstrafo's voor ontsteken van thyristors en triac's van Schaffner 
Nieuws allerlei: Technisch gesproken 





25 


Nieuws allerlei: Nieuwe 520 MHz counter van Data Precision 
Nieuws allerlei: Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie, centrale directie radiocontroledienst 
Nieuws allerlei: A-221, chopper versterker voor lage niveaus 
Nieuws allerlei: Thermische beveiligingen van 3M 

Nieuws allerlei: Engelse kliniek beproeft kijker tegen nachtblindheid 
Nieuws allerlei: Siemens ‘'secound source’ voor 8086 

Nieuws allerlei: ‘Intelligente’ munttelefoons voor Olympiade in Moskou 
Nieuws allerlei: Reorganisatie tussen Siemens en AMD 

Nieuws allerlei: Pomona electronics Co. Inc 

Een ETI special over spraakmachines: Computerspraak 

ETI Project: Tachometer tot 20.000 omw/min 

MARC in de lucht 

Nieuwe onderdelen-pakketten van Philips 

ETI Project: Log-omzetter met CA3046, temperatuur gestabiliseerd 
Data Sheet: Intersil 7208 teller/decoder/driver 

Audio nieuws: Een element met een geheel nieuwe naaldvorm 

ETI Project: Stack timer 

ETI-Triton, deel 2 

Nascom-1, deel 3: Morseschrift als leesbare tekst op TV 
Teleac-dag: Een afsluiting van een historisch gebeuren 

ETI'S Computer dagen 

Microprocessor allerlei: Tuinbouwcomputers van Siemens 
Microprocessor allerlei: Nieuw, microcomputer toepassingen voor de detaillist 
Edit programma voor de Nascom-1 

Tech-tips: Monitor voor 12 V voeding 

Tech-tips: Eenvoudige VCO met groot bereik 

Tech-tips: Audio harmonisator met emmertjes geheugen 
Tech-tips: Miniatuur digitale autoklok 

Tech-tips: Motor alarm 

Tech-tips: Dynamische gevoeligheid 

Tech-tips: Verbeterde CUTS 

Tech-tips: Geigerteller met CV2249 

Tech-tips: Mikrofoonschakeling 

Tech-tips: Digitale rijwiel snelheidsmeter 

Tech-tips: Koude start voor capacitieve ontstekingssystemen 
Tech-tips: LED-aansluiting 

Tech-tips: Snelheidsalarm 

Tech-tips: Overspanningsbeveiliging voor logika 

Richtlijnen voor printtekeningen 

Tech-tips: Verbetering van TV spel 

Tech-tips: 2102 geheugen tester 

Tech-tips: Temperatuurregeling 

Tech-tips: Temperatuur naar frequentieomzetter 


electronica top internationaal jaargang 4, juni 1979 
Handelsnieuws: Schakelende voeding OL200-4006 

Handelsnieuws: 764-SEU, nieuwe cassetterecorder van Memodyne 
Handelsnieuws: VHF-UHF-meetopstellingen nu programmeerbaar 





Handelsnieuws: Microdiscette met maximum geheugen capaciteit 

Handelsnieuws: Kwartsoscillator nu ook in DIL-behuizing 

Handelsnieuws: MAN86xx-serie, 20 mm zeven segment-diplay's 

Handelsnieuws: HF-millivoltmeter URV4, nu met IEC-bus programmering 
Handelsnieuws: NGPS, twee spanningsbronnen onder een dak 

Nieuws allerlei: Philips ‘compact disk’ 

Nieuws allerlei: Miniatuur-schuifschakelaar met drie benen 

Nieuws allerlei: De telex ziet Abraham 

Auto electronica: De moderne ontwikkelingen 

ETI Project: Dia synchronisator 

ETI Project: Ruis onderdrukker 

Theorie: Digitaal naar analoog omzetting 

Electronica voor iedereen, deel 17: Het opwekken van golven 

ETI Project: Belichtings regelaar voor toneel geschikt voor 20 A per kanaal 

ETI-Triton, deel 3: Hoe werkt het, de KBD poort 

Systeem 35, het nieuwe systeem uit de serie 9800 tafelcomputers van Hewlett-Packard 
ETI Project: Twonky, een microprocessor muziekdoos die willekeurige melodietjes speelt 
ETI Project: Audio oscillator 10 Hz tot 100 kHz 

ETI Project: Planten bevochtiger 

Energieprobleem? Zonne-energie in overvloed! 

Tech-tips: Minder alarmerend 

Tech-tips: Keyboard gitaar 

Tech-tips: 1 uit 3 schakelaar 

Tech-tips: Perfekt TV spel 

Metal-tape cassette: Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de compact cassette 


electronica top internationaal jaargang 4, juli 1979 

Nieuws allerlei: Koolfilm potentiometers 89PN van Erie 

Nieuws allerlei: Nieuwe accessoires voor Pantec's multimeters 

Nieuws allerlei: Blaupunkt komt met video-apparatuur volgens het VHS-systeem 
Nieuws allerlei: Kwartskristal oscillatoren van ITT 

Handelsnieuws: CS1566 en CS1577, twee nieuwe oscilloscopen van Trio 
Handelsnieuws: Universele elektronische teller CPR van Elesta 

Handelsnieuws: 'MiFi' spoelen nu snel leverbaar 

Handelsnieuws: Joint Ventura Sony Cop. Tokyo en Brandsteder Electronics B.V. 
Handelsnieuws: AM-147 en MD-159, nieuwe versterkers en mixers van Anzac 
CLIP: Cellular Logic Image Processing 

Magnetische versterkers: De vaak miskende en verkeerd begrepen magnetische versterkers 
Het Edison effect 

Audio nieuws: De TA-E88 voorversterker van Sony 

Data Sheet: MM57160 standard timer and controller 

ETI Project: Aanraak schakelaar 

Hi-Fi spec's: Licht in de getallenbrij 

ETI Project: Logische trigger 

Theorie: Hologrammen 

ETI Project: Tangerine dream VDU, beschrijving van een onderdelen pakket voor de bouw van een 
professioneel VDU 

Bouw een VCT: Een Voltage-Current Transactor 
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Begin met BASIC, deel 3: Conditionele sprong-instructies 

ETI-Triton, deel 4: De Triton monitor 

Super Tiny BASIC voor de Nascom 

Microprocessor allerlei: Siemens bundelt activiteiten voor micro-electronica 
Microprocessor allerlei: D160, nieuw model schijveneenheid van Honeywell 
Microprocessor allerlei: OL153E, voeding voor printers 

Drie in een: Een-buis-kleuren televisiecamera-systeem Interplex 

ETI Project: Drukknop dobbelsteen 

Electronica voor iedereen, deel 18: Het opwekken van trillingen 


electronica top internationaal jaargang 4, augustus 1979 

Nieuws allerlei: Open frame voeding voor twee mini floppy disk drives 

Nieuws allerlei: 2813, AD converter die in 2 us met 12 bit nauwkeurigheid converteert 
Nieuws allerlei: Radiocor op ‘Het Instrument '79' 

Nieuws allerlei: Telefoon kiesapparaat voor gehandicapten 

Nieuws allerlei: EPM, een nieuw afstemsysteem met niet-vluchtig geheugen 

Nieuws allerlei: Nieuwe SCR-P-DIPS van Optron 

Handelsnieuws: TM500, nieuwe multimeters met 3% digit uitlezing 

Handelsnieuws: Filters voor onderdrukking van HF-interferentie van ITT Components 
Handelsnieuws: CLS412, optische benaderingsschakelaar reageert tot op 350 mm 
Handelsnieuws: Siemens technische dienst is verhuisd naar Assen 

Handelsnieuws: 2N6681, nieuwe serie hoogspanningsthyristoren van Unitrode 
Handelsnieuws: Verbeterde 7800-serie spanningsregelaars met verdubbelde uitgangsstroom van SGS- 
ATES 

Viewdata: De huiscomputer voor de toekomst? 

Geschiedenis van de radioactiviteit 

ETI Project: Stereo versterker van 2 x 5 watt 

Fotocellen 

ETI Project: Waa-Waa pedaal 

Soldeer is soldeer is soldeer… of niet? 

ETI Project: Graphic equaliser met vijf kanalen 

ETI Triton, deel 5: Programmeren 

ETI Project: EPROM programmeerapparaat 

Nascom: Praktisch werken met de Nascom-1 

Microprocessors allerlei: Halcyon introduceert de Micro Fox datalink analyzer 803A-02 
Microprocessors allerlei: PASCAL 0 Q 

Hoe kiest u een rekenmachine? 

De auto-ontsteking 

Richtlijnen voor printtekeningen 

Tips voor service aan radio's 

Tech-tips: Constante stroombron 

Tech-tips: Eenvoudige tweezijdige voeding 

Tech-tips: Zener tester 


electronica top internationaal jaargang 4, september 1979 

Handelsnieuws: ITT-brochure over weerstandsnetwerken 

Handelsnieuws: Mr. R.M. Gallas, Burgemeester van Delft, opent de nieuwe MRL-vestiging 
Handelsnieuws: Nieuwe onderdelen pakketten van Philips, spanningsverlagers voor auto en boot 
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Handelsnieuws: 9301A, een true RMS RF millivoltmeter zonder beperkingen 

Nieuws allerlei: MOC3010 en MOC3011, direct op het lichtnet aan te sluiten optocouplers 
Nieuws allerlei: De nieuwe NASCOM-2 

Nieuws allerlei: UFSIA-cursus computertechniek 

Nieuws allerlei: Beproevingscentrum van Philips 

Nieuws allerlei: De NASCOM hobby computerclub 


Nieuwe video recorders: Philips introduceert haar eerste videocassette recorder gebaseerd op Video 


2000 

Meten is weten: SW100, in één sweep van 1 MHz tot 1.600 MHz 

Meten is weten: Printkaart logic analyzer voor S-100 bus 

Meten is weten: K100-D, nieuwe logic analyzer van Gould Instruments 

ETI Project: Metronoom 

Ontwerpers logboek: Een maandelijkse blik in het logboek van ETI'S hoofd ontwerper Ray Maston 
ETI Project: Interval schakelaar voor moderne ruitenwisser motoren 

NCC'79 Personal Computing Festival 

ETI Project: Tangerine Dream VDU, deel 2 

NASCOM: Floating Point Pakket 

ETI Boekenservice 

Microprocessors allerlei: Serie 80 databook microcomputers 

Microprocessors allerlei: Voor procesbeheersing nu ook systemen met micro- en minicomputers 
Microprocessors allerlei: Asynchrone communicatie chip koppelt 6500 en 6800 met datasets en 
modems 

Microprocessors allerlei: Microprocessor kristallen van ITT 

Microprocessors allerlei: Het Amerikaanse ministerie van defensie kiest voor programmeertaal 
ontwikkeld door CII Honywell Bull 

Microprocessors allerlei: SGS-Ates op de 16 bit microprocessor toer 

Microprocessors allerlei: DAI - personal computer 

Microprocessors allerlei: Geïsoleerde I/O kaart voor DEC LSI11/2 met 200 V isolatie 

ETI-Triton, deel 6: S-100 Printer 

Het Instrument: Overzicht van nieuwe producten 

ETI Project: dB meter van 30 dB tot 120 dB met electret microfoon 

ETI Project: Netzoeker 

ETI Project: Bedradio met ZN414 en MC3360 


electronica top internationaal jaargang 4, oktober 1979 

Handelsnieuws: Model 739, een nieuwe 30 MHz AM/FM funktiegenerator van Exact Electronics 
Handelsnieuws: Product bulletin van Thermosen type D relais 

Handelsnieuws: Ingebouwde akku extra beveiliging Elestra teller 

Handelsnieuws: 8922A, nieuwe breedband true RMS DVM met meer mogelijkheden 
Handelsnieuws: Calcumeter, intelligente calculator/multimeter in een 

Handelsnieuws: Het Instrument van 19 t/m 27 sept. in RAI gebouw Amsterdam 

Nieuws allerlei: Concentratie datacommunicatie activiteiten bij Codex 

Nieuws allerlei: Produktie van Memorex geluidscassettes in lerland 

Nieuws allerlei: De nieuwe Gould 15 MHz, tweekanaals oscilloscoop OS250B heeft alles in zich 
Nieuws allerlei: HEDS-1000, reflectie sensor van HP met hoge resolutie 

Nieuws allerlei: Nieuwe HEXFET technologie van International Rectifier veroorzaakt doorbraak in 
MOSFET's 

ETI Project: Windmeter 
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De wet van Ohm en O.S.T. 

ETI Project: Korte golf radio 

TV antennes 

Instant Circuit layout: Ontwerpen op stripboard 

ETI Project: Flits trigger 

ETI-Triton, deel 7: Moederboard 

ETI Boekensevice 

Bits, Bytes en Bauds 

BASIC voor beginners, deel 4: PRINT, FOR NEXT 

Nascom: Tiny disassembler 

Electronica voor iedereen, deel 19: Alles over electronische filters 

Het CA3031 IC: Diverse praktische schema's met dit RCA IC 

Tussen sensor en processor 

Microprocessor allerlei: T1-99/4, home computer geïntroduceerd door Texas Instruments 
Microprocessor allerlei: Ontwikkelingsgereedschappen voor de single chip computer MC6801 
Microprocessor allerlei: B.E.M. - IC, 2 kbyte statische CMOS RAM-kaart met nicad accu's op de kaart 
Microprocessor allerlei: Rockwell AIM65 microcomputer met één megabit bellengeheugen uitbreiding 
Microprocessor allerlei: Itoh Matrix printer 

Tech-tips: Gestabiliseerde voeding 


electronica top internationaal jaargang 4, november 1979 

Handelsnieuws: Intel introduceert 1 mega-bit bubble memory 

Handelsnieuws: Multi-terminal COBOL van Zilog 

Handelsnieuws: Z-80 PASCAL van Zilog 

Handelsnieuws: Aankondiging HCC microcomputerdag 

Handelsnieuws: De nieuwe DLO29 transiënt recorder coupler van Datalab 

Handelsnieuws: Nieuwe serie Assmann IC-houders met precisie kontakten, open uitvoering 
Handelsnieuws: Nieuwe laser-afdrukmachine van IBM, die ook elektronisch documenten kan versturen 
en ontvangen 

Handelsnieuws: Genrad opent vestiging in Benelux 

Handelsnieuws: Oscilloscopen van Philips komen uit Enschede! 

Nieuws allerlei: Nieuwe kantoorrekenmachine met printer en display aangekondigd door Texas 
Instruments 

Nieuws allerlei: Introduktie Panasonic 4 uur VHS videocassette 

Nieuws allerlei: VLF-HF communicatie-ontvanger 

Nieuws allerlei: Silicium vangt de zon, stroom uit nieuwe zonnecellen 

Nieuws allerlei: Security ‘79, 15-19 oktober 1979 dagelijks van 10.00-17.30 uur 

Nieuws allerlei: Beveiligingsmarkt 

ETI Project: Afstandsbesturing deel 1, de zender 

HP 41C pocket calculator 

ETI Project: Huis beveiligingssysteem 

Print Fout 

CB special: Citizen Band 27 MHz antennes 

SWR brug, iets waarover veel verteld wordt en weinig begrepen 

Accessoires voor de CB 

ETI Boeken service 

RTI Project: Stortbakalarm 

Microprocesor allerlei: Exorset, een nieuw MC6809 systeem van Motorola 
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Microprocesor allerlei: Z-8000 development module 

Microprocesor allerlei: Z-8000 peripheral-circuit 

Microprocesor allerlei: Triacs van GE voor koppeling van microprocessoren 
Microprocesor allerlei: 16 bit computerkaart van Motorola 

Microprocesor allerlei: Karaktergenerators met enkelvoudige 5 volt voeding 
Microprocesor allerlei: Nieuw voor Nederland, de Profikiss 

ETI-Triton, deel 8: 8k RAM kaart 

Basic voor beginners, deel 5: INPUT, READ, GOSUB, DATA, RESTORE 
Transistor DC-instelling 

Maak zelf televisie-opnamen met video-camera's van Telefunken 

ETI Project: Injectortrace 

Hoe werken TV ontvangers? 

ETI Project: Constant volume versterker met MC3340 


electronica top internationaal jaargang 4, december 1979 

Handelsnieuws: Nieuwe shortform katalogus van Augat 

Handelsnieuws: Laag profiel transformatoren van Schaffner 

Handelsnieuws: De speciaal ontwikkelde videomonitor oscilloscoop van Gould 
Handelsnieuws: Data precision 938, goedkope en goede kapaciteitsmeter 
Handelsnieuws: Nieuwe katalogus van Schaffner ontstoorspoelen 

Nieuws allerlei: General Electric verwerft 50.000ste octrooi 

Nieuws allerlei: Video in uw cassette 

Nieuws allerlei: Nieuw type droge batterij van National met een dikte van 0,8 mm 
Nieuws allerlei: Is infrarood schadelijk voor de ogen? 

Nieuws allerlei: Eindelijk een videogids voor de consument 

Nieuws allerlei: 130 C-Meter, een precisie digitale capaciteitsmeter met automatische 
bereikenschakelaar 

ETI Project: Brandstofniveau bewaker 

ETI Project: Waarschuwingslampjes bewakingssysteem 

ETI Project: Afstand besturing deel 2, de ontvanger 

CB special: Antenne overzicht 

CB synthesizers 

Nieuwe ontwikkelingen: Optische banden, cassettes en recorders 

Electronica voor iedereen, deel 20: Nog meer over filters 

ETI boekenservice 

ETI Project: Verwarmingscontrole achterruit 

ETI Project: Snelheidsalarm 

High Com: Het nieuwe compandersysteem van Telefunken, een mijlpaal in de high fidelity 
Video: Het VHS-videosysteem voor het opnemen en weergeven van beelden 
Meten is weten: Multimeten en meteen rekenen 

Meten is weten: Universele Siemens teller B3020 

Meten is weten: OS3500, twee kanaals 60 MHz oscilloscoop van Gould 

Meten is weten: DAS 600, de digitale waveform synthesizer analyzer van Gould 
Microprocessors allerlei: Digitale programmagever met uitbreidingsmoduul voor vaste programma's 
Microprocessors allerlei: ‘Functiemeter' met microprocessor besturing 
Microprocessors allerlei: Siemens levert 16 k dynamisch MOS-RAM 
Microprocessors allerlei: De Nascom gebruikers club 

ETI-Triton, deel 9: 8k EPROM kaart 
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Nascom: Aansluiten en gebruik van de Centronics P1 

Basic voor beginners, deel 6: Het spelletje NIM als programma-voorbeeld 
Zelf prints maken, een foto reportage 

TV systeem met lage beeldfrekwentie 

Tech tip: Digitale dokatimer 


electronica top internationaal jaargang 5, januari 1980 
Handelsnieuws: Philips toont innovaties op Japanse tentoonstelling 
Handelsnieuws: OS1200, nieuwe 25 MHz oscilloscoop van Gould 
Handelsnieuws: Nieuw bij Koning en Hartman 

Handelsnieuws: Hermetisch gesloten keyboards van Grayhill 
Handelsnieuws: Hitachi oscilloscopen op de Europese markt 
Nieuws allerlei: CMOS operationele versterkers van Intersil 

Nieuws allerlei: Nieuwe meetontvanger voor het meten van gewenste en storende veldsterktes van 
Rohde & Schwarz 

Nieuws allerlei: Pulsvreters, ontstoorfilters van TDK 

Nieuws allerlei: Philips en Sony sluiten patent overeenkomst 
Nieuws allerlei: Exact model 734 puls- en functiegenerator 

Nieuws allerlei: PC-kaarten voor montage van voedingsmodules 
Voorwoord: Ons eerste lustrum jaar! 

ETI Project: Versterker van hoge kwaliteit 

Electronica voor iedereen, deel 21: Introductie in digitale systemen 
Basic voor beginners, deel 7: Details van het NIM-spel 

Computers: Nascom symbol table program 

Computers: De computerkit versus kant en klare apparaten 
Op-amps en integrators 

Special zenders & ontvangers: De radiocontrole dienst 

Special zenders & ontvangers: Het radio amateurisme als hobby 
Special zenders & ontvangers: CB, het vermijden van storingen 
Special zenders & ontvangers: De Nascom en het zendamateurisme 
Special zenders & ontvangers: Radio zendexamen “79 D-machtiging 
Special zenders & ontvangers: De MARC is op komst 

Tech-tips: Kruis of munt 

Tech-tips: Actief ontkoppel circuit 

Tech-tips: Bescherming voor dompelaar 

Tech-tips: Timer met random vertraging 

Tech-tips: Eenvoudige ritme generator 

Tech-tips: Externe ingang voor uP's 

Tech-tips: Functiegenerator 

Tech-tips: Schakelaars voor klok 

ETI Project: Radiografische afstandbesturing 

Startburst: Verrijk uw universum met ETI's pulserend phonografisch display 
Sprekershoek 

ETI boekenservice 


electronica top internationaal jaargang 5, februari 1980 
Handelsnieuws: Miniatuur PCM telemetriesysteem mini-DIN 
Handelsnieuws: Pulstransformatoren t.b.v. thyristor/triac sturing 
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Handelsnieuws: Nieuwe draagbare data analyzer 308 van Tektronix 
Handelsnieuws: Logic state analyzer 532 als seriële kommunikatietester 
Nieuws allerlei: TH Eindhoven levert hoornantenne voor satelliet-TV 
Nieuws allerlei: Nieuwe technologie voor röntgen generatoren 
Nieuws allerlei: Röntgenflitser voor microscopisch onderzoek aan levende cellen 
Over lineaire IC's 

TV programmamakers: BBC Television Centre 

ETI Project: Robeti, een robotica project 

Special: De antenne toegepast 

ETI Project: R2D2 radio op uw antenne 

Het interface voor zendamateurs 

Projecten op Veroboard: Opto-thermische schakelaar 

Projecten op Veroboard: Opto-thermo alarm 

Projecten op Veroboard: LED knipperlicht 

Projecten op Veroboard: Verschiltemperatuur schakelaar 

Projecten op Veroboard: Optische muziek 

Projecten op Veroboard: LED looplicht 

Meer toepassingen met de Centronics P1 

Koffiedik kijken en toekomst voorspellen 

Milieuradio systeem op Nederlands markt 

ETI Project: Kombinatieslot 

Electronica voor iedereen, deel 22: Schakelalgebra met poorten 

ETI boekenservice 


electronica top internationaal jaargang 5, maart 1980 

Handelsnieuws: Motorola introduceert glasfiber komponenten 
Handelsnieuws: Netwerk analyse makkelijk gedaan met Rohde & Schwarz 
Handelsnieuws: HWW PCM-systeem 300 data system 

Handelsnieuws: Modulair schakelsysteem 1200 van Racal-Dana 
Handelsnieuws: Belangrijke prijsverlaging Telequipment oscilloskopen 
Handelsnieuws: Solid state relays in mini-DIP behuizing van Power Interface 
Nieuws allerlei: Nieuwe HEXFET technologie van International Rectifier veroorzaakt doorbraak in 
MOSFET's voor vermogens-toepassingen 

Nieuws allerlei: Leken-boekje ‘Theorie voor hobbyisten’ van Philips 

Nieuws allerlei: Firato 80 van 29 augustus tot en met 7 september 

Nieuws allerlei: Vermogensmodule W4DC55 van GE 

Nieuws allerlei: Philips levert viewdata terminals aan TVS (Toegepaste Viewdata Systemen) 
Nieuws allerlei: LM317 spanningsregelaar 

Scannend Nederland: Hoe werken scanners? 

Geluid & trillingen analyseren met de 5451C 

ETI Project: Robeti deel 2, een robotica project 

TV ontvangers: Hoe werkt het? 

IC-ontwerp met de computer 

Energiebesparing met betere verkeersregeling 

ETI Project: Gitaar stemmer 

Hoera... de MARC is daar 

MARC apparatuur 

Modelbouwers in de problemen 





ETI Project: Kabeltester 

Meten is weten: Radioveldsterktemeter RPM2000 van Hirschmann 
Meten is weten: Precisie testapparaat Calibrator 03 van Siemens 

Meten is weten: Een serie timer/counters van Racal Dana 

Nascom 2: Het wachten beloond? 

ETI Project: Ring modulator 

ETI Project: Dynamisch audio ruis filter met LM13600 

Wetenschappelijk: Nieuw instrument voor metingen van lasergolflengten 
Tech-tips: Voeding met één IC 

Tech-tips: Audio frekwentie generator 

Tech-tips: Indicator voor lage batterijspanning 

Tech-tips: Eenvoudige dokatimer 

Tech-tips: Sinus naar blok converter 

ETI boekenservice 

Versterker van hoge kwaliteit uit het januari nummer: Nagekomen print lay-out 


electronica top internationaal jaargang 5, april 1980 

Handelsnieuws: International Rectifier introduceert solid state input/output modules voor 
microprocessor systemen 

Handelsnieuws: Solid state relais van Grayhill 

Handelsnieuws: Pantec's nieuwe programma hobbykits 

Nieuws allerlei: Droge aluminium condensatoren van Philips 

Nieuws allerlei: Eltec hoogohmige miniatuur weerstand model 104 

Nieuws allerlei: Facsimile aanzienlijk versneld met nieuwe reductie methode 
Nieuws allerlei: Laser verbetert halfgeleiders 

ETI Project: Teletekst decoder, deel 1 

27 MHz en de toekomst: Een bijdrage van de R.C.D. 

Microcomputer & randapparatuur: Telefoon data coupler voor de Nascom 
Boeken: Computerkunst 

Het ABC van de Z80 machinetaal 

Grafics met de Nascom 

Nascom hardware bibliotheek 

Een microcomputer toegepast: Opnamevermogen van medicijnen 
Ontwerpers logboek: Het chassis van Robeti-1 

Ontwerpers logboek: Nog meer robotten 

Ontwerpers logboek: LED eigenschappen 

Ontwerpers logboek: LED valkuilen 

Ontwerpers logboek: Aangedreven 

Ontwerpers logboek: LED's en de CD4017B 

ETI software library 

Nieuwe boeken 

Medica-tronica 

De MARC in Nederland 

Electronica voor iedereen, deel 23: Geïntegreerde schakelingen (IC's) voor logische functies 
Tech-tips: Acht kanalen ingangs-keuzeschakelaar 


electronica top internationaal jaargang 5, mei 1980 
Nieuws allerlei: RFI storing onderdrukkingsfilters van Schaffner 
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Nieuws allerlei: Keithley's model 130, digitale multimeter met 10 A stroombereik 
Nieuws allerlei: Vooruitgang bij koortsthermometers 

Nieuws allerlei: Gasontladings-cijferbuizen met snelle ontsteektijd van Philips 
Nieuws allerlei: Microgolven sporen bewegingen op 

Nieuws allerlei: Magnetrons voor diathermie 

Nieuws allerlei: De microsysteem analizer (USA) van Millennium, de eerste echte universele 
systeemtester 

Nieuws allerlei: S4420, stuurschakeling voor geschakelde netvoedingen 

Meten is weten: Datascan PS950, de kleinste 50 MHz oscilloskoop ter wereld 
Meten is weten: Vinding aan TH Eindhoven maakt nauwkeuriger meten mogelijk 
Meten is weten: 379A, 3% digit DPM in DIN-uitvoering 

Meten is weten: Fluke's model 8085A, een 4% digit DMM met microprocessor 
ETI Project: Metaalzoeker 

Analoge vertragingslijnen: Gekwantificeerde emmertjes 

ETI Project: Teletekst decoder, deel 2 

Electronica op wielen 

PIO perikelen 

Nas-sys 1: het monitor programma voor de Nascom 2 

Geluidskwaliteit bij televisie 

Electronica voor iedereen, deel 23: De DIL-behuizing 

Special: Schatzoeken, een fascinerende hobby 

Zwarte gaten theorie 

Over lineaire IC's: De stereo voorversterker MC1303L 

Over lineaire IC's: De stereo voorversterker LM381 

Over lineaire IC's: De voorversterker LM382 

Over lineaire IC's: De voorversterker TBA231 

Over lineaire IC's: Eindversterker LM380 

Over lineaire IC's: Eindversterker LM377 

Over lineaire IC's: Eindversterker SL415 

ETI Project: LED auto voltmeter 


electronica top internationaal jaargang 5, juni 1980 

Voorwoord: Inhuldiging Koningin Beatrix en techniek 

Nieuws allerlei: Ringkern trafo's van Telerex 

Nieuws allerlei: TRW in Europees/Amerikaans ruimtevaart project 

Nieuws allerlei: Nieuwe Amerikaanse industrieën naar lerland 

Nieuws allerlei: Opdampen silicium kan aantrekkelijk zijn voor zonnecelproduktie 
Nieuws allerlei: Microrelais D1 

Nieuws allerlei: PM3262, 100 MHz oscilloscoop van Philips met veel extra's 
Nieuws allerlei: Teletekst & Viditel (viewdata), communicatie voor de 80-er jaren 
Nieuws allerlei: Amateur radiozendexamen 

Special: Kirlian fotografie 

Special: Experimentele helium-neon laser 

Special: Psychotronica 

De Hanic 0016, een veelzijdige scanner 

Hobby praatje: De LM3914 

MARC begrippenlijst 

Auto-noodomroep 
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Glasvezel ontwikkelingen: Experimentele glasvezelkabel tussen Eindhoven en Helmond 
ETI Project: Korte golf radio 1 tot 30 MHz 

Ontwikkeling van platenpelers 

ETI Project: Signaalvolger met FET-ingang 

Electronica voor iedereen, deel 24: Digitale hulp systemen, tellers en schuif-registers 
ETI Project: Dokatimer met 555 en 4017 


electronica top internationaal jaargang 5, juli 1980 

Nieuws: Meertraps netfilter type FN342 van Schaffner 

Nieuws: DAC1420, 8 bit digitaal naar 4 mA - 20 mA omzetter 

Nieuws: HCPL-3700, AC/DC opto-couplers van HP 

Nieuws: Coolpac behuizingen 

Nieuws: AD543 vermenigvuldiger in 16-pens dual-in-line behuizing 
Nieuws: E1600, een nieuwe VHF/UHF-ontvanger van AEG-Telefunken 
Nieuws: De VLF-HF ontvanger EKO70 

Nieuws: 8048-serie van National 

Nieuws: Synchrone presentatie van verschillende kanalen met W & W Datasyn 
Nieuws: Een nieuwe serie hoogvermogen infrarood emitters, de Fire serie 
Nieuws: Veelzijdige meerlagen-condensatoren 

Ruimtesondes, pioniers van het heelal 

Speciale schakelingen voor afstandsbesturing 

ETI Project: Radio bestuurde bewaker 

ETI Project: Rails schoonmaker 

Informatie van de radio controledienst 

Ontwerpers logboek: Schmitt toepassingen 

Ontwerpers logboek: Flank detectie 

Ontwerpers logboek: Klok schakelingen 

Ontwerpers logboek: Diversen 

ETI Project: Een nieuw luidspreker ontwerp 

ETI project: Robeti robotica, deel 3 

Electronica in de studio 

Nanton Press publicaties 

Tech-tips: De ZN1034E timer 

Tech-tips: Thermostaat 

Amateur radio zendexamen D-machtiging 

Tech-tips: Transistortester 

ETI Project: Draaispoel voorversterker 


electronica top internationaal jaargang 5, september 1980 

Nieuws: Geïntegreerde audioversterker TDA1011 van Philips 

Nieuws: Nieuwe serie enkele, dubbele en viervoudige optocouplers, de IL1-serie 

Nieuws: Met MARC 27 MC de lucht in 

Nieuws: Nieuwe meetapparaten van Fluke, digitale multimeter model 8520A 

Nieuws: Nieuwe meetapparaten van Fluke, digitale multimeter model 8024A 

Nieuws: 5,3 kV met een optoëlectronisch koppelelement van Siemens 

Nieuws: Schakeltransistor voor 380 V en 440 V toepassingen 

Nieuws: Nieuwe solid-state vermogensregelaars voor wisselstroom netten van United Automation 
Nieuws: Spanningsregelaar IC L194 met ingebouwde gelijkrichter 





Nieuws: Nieuwe katalogus soldeergereedschap van Nierstrasz 


Firato'80 Special 


Video lexicon 


Video volwassen 
Viditel op Firato '80 
Technische ontwikkeling Viditel 


Technische ontwikkeling Teletekst 


MARC 


Nieuw op de Firato 


Heisenberg's onzekerheidsprincipe 


Project: Audio impedantie aanpassingsunit 


Project: Verbeter uw taperecorder 


Smalband televisie (1) voor zelfbouw 


Project: Aanraakschakelaar 


Tech tip special: 
Tech tip special: 
Tech tip special: 
Tech tip special: 
Tech tip special: 
Tech tip special: 
Tech tip special: 
Tech tip special: 
Tech tip special: 
Tech tip special: 
Tech tip special: 
Tech tip special: 
Tech tip special: 


Anti diefstal alarm voor motor 
Auto alarm 

Stationkeuze aanraakschakelaar 
Soldeerzuiger 

Sprekershoek 

Repeterende autoclaxon 

Gyrator afvlakker 

16 Opeenvolgende toontjes 
Vermogensbesparing bij een relais 
Een eenvoudige sequencer 
Geluidseffecten schakeling 
CMOS/TTL pulsgever 

Digitale frequentiemeter modificatie 


Boekenservice 

Ontwerpers logboek: Spanningsstabilisatie schakelingen met zeners, IC's en op-amp's 
Project: Servo tester 

Electronica voor iedereen, 24 (vervolg): Tellen op een andere manier dan binair 


electronica top internationaal jaargang 5, oktober 1980 
Nieuws allerlei: Super HiFi uit mini-formaat Sony Soundabout 
Sample/hold versterker 1410 van DMC lineair binnen 0,002 % 


De zon als energiebron voor portable TV 


Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: Zweedse Electrolux koopt Franse ITT-dochters 
Nieuws allerlei: AD7110 digitaal instelbare audio-verzwakker 
Nieuws allerlei: 1 Watt DC-DC converters voor een breed toepassingsgebied 
Nieuws allerlei: General Electric neemt medische elektronische activiteiten van Thorn EMI over 
Nieuws allerlei: Luchtmacht van België neemt halfgeleider radarsysteem van GE in gebruik 
Nieuws allerlei: ICL7126, A/D converter die één jaar uit één 9 V batterij gevoed kan worden 
Nieuws allerlei: Video-apparatuur 
Nieuws allerlei: Krohn-Hite 3700 low cost variabel filter met batterijvoeding 
Eerste nationale 27 MC familliedag zaterdag 18 oktober 1980 Ponypark Slagharen 
De geschiedenis van de ruimtevaart 

ETI Project: Capaciteitsmeter 


Nieuws van de Firato 





Nogmaals Teletekst en Viditel 

HF instraling 

100 jaar Hall-effect 

Special: Oscilloscoop + transiëntrecorder = digitale geheugenscoop 

Meten is weten: Temperature probe model 10023A van HP 

Meten is weten: Nieuwe AM/FM phase lock generator 2400 van Krohn-Hite 

Meten is weten: Nieuwe draagbare spectrum analyzer type 492 van Tektronix 
Meten is weten: Frequentie response analyzer/transfer functie analyzer type SE2450 
Meten is weten: Bryans 523A transiënt recorder, 10 MHz 10 bit 

Meten is weten: Ruisgenerator van 20 Hz tot 50 MHz van Rohde&Schwarz 

Meten is weten: Metingen aan magnetische materialen 

Meten is weten: Hitachi oscilloscopen 

Smalband televisie (2) voor zelfbouw 

ETI Project: Digitale frequentie meter 2 Hz tot 2 MHz 

Electronica voor iedereen, deel 25: Digitale displays, hun ontwikkeling en hoe ze eruit zien 
Wetenschap: Anti materie 

Tech tips: Dimmer met storingsonderdrukking 

ETI Project '80: Modulaire synthesizer deel 1, de voeding 

ETI Project: CMOS Logica tester 

Nanton Press boekenservice 


electronica top internationaal jaargang 5, december 1980 

Nieuws allerlei: Sony introduceert wereldontvanger ICF-2001 met computer afstemming 
Nieuws allerlei: Kenwood Firato nieuws 1980 

Nieuws allerlei: Tektronix video imaging hard copy unit 

Nieuws allerlei: Teletekst 

Nieuws allerlei: Fotodiode registreert licht en bepaalt de positie daarvan 
Nieuws allerlei: Digitaal nagalm systeem van AEG Telefunken 

Nieuws allerlei: SIPMOS, nieuwe vermogenstransistors 

Nieuws allerlei: Nieuwe electronica componenten van AEG 

De Televisiekrant: Teletekst 

De Televisiekrant: Telefunken kan reeds geleverde toestellen aanpassen 
De Televisiekrant: Viditel 

De Televisiekrant: Onbegrensde communicatie-mogelijkheden 

De Televisiekrant: Hoe ontstaat een Viditel verbinding 

De Televisiekrant: Verwerking van de elektrische signalen 

De Televisiekrant: Methoden voor het verkeer met gegevenscentrale 

ETI Project: Infrarood afstandsbediening, deel 1 

Meten is weten: Nieuwe Pantac multimeter type PAN3003 

Meten is weten: 2 MHz functiegeneratoren van Tektronix 

Electronica in de fotografie 

ETI Project: Drum synthesizer 

Tech-tips: Inbraakalarm 

Het ontwerpen van een MD pick-up element versterker 

Electronica voor iedereen, deel 26: Code omzetters en display systemen 
ETI Project '80 modulaire synthesizer: Spanningsgestuurde mixer met CEM3330 IC's 
ETI Project: Stereobeeld regelaar 

Tech-tips: Lineaire temperatuur naar frequentie omzetter 





Tech-tips: Lichtslang looplicht 


electronica top internationaal jaargang 6, januari 1981 

Nieuws allerlei: Gate-turn-off switches (poort-uitdraai schakelaars) 

Nieuws allerlei: FPM136e TV-signaal niveau-meter van Hirschmann 

Nieuws allerlei: Viditel printer van Blaupunkt 

Nieuws allerlei: Examen zendamateur machtiging A, C en D 

Nieuws allerlei: SPF2 video testgenerator met een veelvoud aan testsignalen 
Nieuws allerlei: Lexicon 1200 audio time compressor 


Nieuws allerlei: Overeenkomst Philips Bertelsmann betreffende het systeem Video 2000 en VLP 


Nieuws allerlei: Internationaal Videotex netwerk 

Meten is weten: Micro-electronica in meetinstrumenten 

ETI Project: IR60 afstandsbediening, de zender 

Philips en Sony presenteerden nieuwe compact disc in Japan 
Logboek van een ontwerper: Het IR60 systeem 

Electronische spionage 

ETI Project: RC snelheidsregelaar 

De 1537 VCA: Spanningsgestuurde versterker 

Een kijk in de chip-keuken 

De lichtpen uitgelegd 

Alarmsignaal generatoren 

Nieuwe miniatuur magneetschakelaars van AEG-Telefunken 
Hobby praatje: LED en LED-display 

ETI Project: Hobbycom, een modern intercom systeem 
Tech-tips: Monitor voor het clippen van een signaal 
Electronica voor iedereen, deel 26 (vervolg): Tellers met displays in de praktijk 
Tech-tips: Parametrische equalizer 

Tech-tips: Band-dia synchronisator 


electronica top internationaal jaargang 6, februari 1981 
Nieuws: Elektronisch communicatiemedium Viewdata 
Nieuws: Quad micropower op-amp OP-240 

Nieuws: Een verticale platenspeler LT-5V 

Nieuws: 4% digit in handformaat, model 135 van Keithley 
Nieuws: Fiarex 80 trok 16.882 bezoekers 

Nieuws: Waterdichte miniatuur druktoets van ITT 

Nieuws: Instrumentatie recording van Bell & Howell 
Nieuws: Nieuwe onderneming Evic Electronica BV 

Nieuws: ‘Sprekende! LCD van Siemens 

Nieuws: Het '‘Polyeconomisch Zakboekje! van PBNA 

Nieuws: Monolithische buffer/spanningsvolgers BUF-01 van Precision Monolithics 
Nieuws: Warner Home-Video 

Nieuws: Een microprocessor gestuurde tester van Multicore 
Nieuws: Ruismeter van Bang & Olufsen 

Nieuws: Aluminium knoppen met greep van Mentor 
Nieuws: Ontwikkelingskit voor glasvezel optica van ITT 
Nieuws: Uit de keuken van het discogebeuren 

Project: Automatische 12 V acculader 
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LT-5V: Een verticale vol-automatische platenspeler met tangentiale arm 
Theorie: Stroom opnieuw bekeken 

Ontwerpers logboek: CMOS teller/deler IC's 

Tech tips: Eenvoudige 10 W versterker 

Hoe plaats ik mijn CB-antenne? 

Project: LED VU-meter 

Tech tips: Cascade timer 

Tech tips: Cassette tape voorversterker 

Project: Luidspreker beveiliging 

Project '80 modulaire synthesizer: Aanvulling processor module 80-5 
Electronica voor iedereen, deel 27: D/A en A/D omzetting 

Passieve verzwakkers 

Boekenservice 


electronica top internationaal jaargang 6, maart 1981 

Nieuws allerlei: Een zilveren jubileum 

Nieuws allerlei: Nieuwe instrumentatie recorder 4020A voor registratie van analoge meetsignalen 
Nieuws allerlei: Colclene TF en Colclene TE 

Nieuws allerlei: Ook in elektronen microscopie steeds meer micro-elektronica 
Nieuws allerlei: Vitronic B.V. is verhuisd 

Nieuws allerlei: Omroep/muziek systeem SQ6 

Nieuws allerlei: LM10 opamp- en spanningsreferentie 

Nieuws allerlei: RF millivoltmeter 9200 van Boonton met microprocessor sharing 
Nieuws allerlei: NOS bestuur wil voortzetting Teletekst experiment 

Nieuws allerlei: Weston in Nederland 

Nieuws allerlei: Digitalker, een geïntegreerd spraak synthesizersysteem 

Nieuws allerlei: Videlec displays 

Nieuws allerlei: Siemens piëzoschakelaar 

Nieuws allerlei: Rondschrijven aan de informatie verschaffers van Teletekst bij de 17e proefperiode 
Video en de ITT 482 color 

Teletekst in het kort 

Met laserstralen boodschappen schrijven op het wolkendek 

Project ETI: Electromyogram 

Luisterende chips en nieuwe displays 

Tech-tips: Electronische roulette 

Nanton Press boekenservice 

Kleine schakeling: Spraak processor 

ETI Project: Lineaire frequentie meter tot 100 kHz 

Electronica voor iedereen, deel 27 (vervolg): Rekenkundige bewerkingen met DAC's 
Modulaire synthesizers 

Project '80 modulaire synthesizer: De filters (deel 1) 

Ultraviolette straling bruikbaar voor desinfectie en sterilisatie 

Examen-opgaven radio/zendamateur-D 


electronica top internationaal jaargang 6, april 1981 

Nieuws: Het ontwerpen van een schakelende voeding met TDA4700 
Nieuws: Nieuwe VHF signaaltransistoren van SGS-ATES 

Nieuws: Dendervrije miniatuurtoetsen met LED-indicatie van ITT 





Nieuws: De alles-in-een installatie MC-8000 anders dan anderen 
Nieuws: Nieuwe componenten voor video en VCR 

Nieuws: Stroom van zonnepanelen 

Nieuws: Analoge deler gegarandeerd nauwkeuriger over een 40:1 bereik 
Nieuws: Mikrocomputers voor ontvangst van Viewdata 

Nieuws: Liquid-crystal displays van Siemens nu ook gekleurd 

Nieuws: Gele en groene dot-matrix display's van Hewlett-Packard 
Nieuws: Nauwkeurige monolitische op-amp ICL7650 

Project: TV-geluidstuner 

Project: RIAA voorversterker 

Antennebevestiging aan voertuigen 

Geheimschrift met openbare sleutel beschermt het elektronische berichten- en betalingsverkeer 
Tech tips: Aktieve scoop probe 

Tech tips: Akku bewaker 

De veelzijdige VCO uit de 4046 CMOS Phase-Locked Loop 
Banddoorlaatfilters en wat dies meer zij 

Tech tips: Aktieve toonregeling 

Project: ETI Microbe 

Tech tips: Geluidstrigger voor uw filter 

IC beschrijvingen project '80 

Project '80 modulaire synthesizer: De filters (deel 2) 

Elektronica voor iedereen, deel 28: Digitale instrumenten en testapparatuur 


electronica top internationaal jaargang 6, mei 1981 

Nieuws allerlei: Nieuw electronisch coördinaten-bepalingssysteem voor industriële toepassingen 
Nieuws allerlei: Een nieuwe 2-draads thermokoppel temperatuur transmitter model 2B52 van AD 
Nieuws allerlei: Barco kleuren ontvangers 

Nieuws allerlei: Wat is een transzorb? 

Nieuws allerlei: Teletekst testgenerator PM5538 van Philips 

Nieuws allerlei: Toets met mechanische vergrendeling 

Nieuws allerlei: Optische stuurverbinding 

Nieuws allerlei: De EL-7000 Memowriter 

Nieuws allerlei: DAC72, superieure 16 bit DAC met slechts 10 us insteltijd 

Nieuws allerlei: 3 kanaals breedband scoops in 100 MHz, 250 MHz en 350 MHz uitvoering van lwatsu 
Nieuws allerlei: Casseiver MTT20 van ITT 

Nieuws allerlei: Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus 

Nieuws allerlei: Huur apparatuur bij Euro Electronics 

Nieuws allerlei: VP800, de nieuwe Weller 

Nieuws allerlei: Ruim 82.000 enthousiaste bezoekers op Techniek in Vrije Tijd '81 

Nieuws allerlei: Het 3M zelfklevende metal & plastic label programma is nu uitgebreid met het nieuwe 
gold label 

Holografie 

ETI Project: Star Wars sound effects board 

CMG introduceert eerste eigen Viewdata computernet 

Mediavisie 1981: Audio-visuele systemen, microcomputers, etc. voor institutionele gebruikers 
Toekomstige technische ontwikkelingen met betrekking tot informatieverwerking 

ETI Project: Werkbank versterker met LM384 

ETI Project: Muzikale deurbel 
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Tech tips: Pseudo stereo 

Tech tips: Kassette voorversterker 

Ontwerp van een spanningsstabilisator 

Wetenschap: Radioaktiviteit 

Project '80 modulaire synthesizer: Variabel toestandsfilter 

Nanton Press boekenservice 

Ontwerpers logboek: Nuldoorgangsschakeling 

Ontwerpers logboek: De CA3059 nuldoorgangsschakelaar 

Onderzoek naar een beter geheimschrift heeft last van geheime dienst 


electronica top internationaal jaargang 6, juni 1981 

Nieuws allerlei: Klantspecifieke condensatoren van ITT Components 
Nieuws allerlei: Electronische toegangsbeveiliging van Ahrend Systemen 
Nieuws allerlei: Keithley model 870 digitale thermometer 

Nieuws allerlei: AD-OP-07, een operationele versterker met ultra-lage offsetspanning 
Nieuws allerlei: OP-21, een snelle laag-vermogen precisie op-amp 
Nieuws allerlei: NE/SE551x, nieuwe reeksen op-amps van Philips 
Nieuws allerlei: PM450 en PM760, nieuw van Marantz 

Nieuws allerlei: Pyro-electrische detectors van Philips 

Nieuws allerlei: Teletex op komst 

Nieuws allerlei: Aktieve filters van Frequency Devices 

Nieuws allerlei: AD636, nieuwe monolitische RMS-DC converter 

ETI Multi Option Print: RIAA voorversterker 

ETI Multi Option Print: Aanraakzoemer 

ETI Multi Option Print: Metronoom 

ETI Multi Option Print: 2 W versterker 

ETI Multi Option Print: Lichtschakelaar 

Satellieten 

Digitaal ontwerp handboek: Grondregels voor digitale ontwerpers 
Viewdata vandaag en morgen 

Elektronica voor iedereen, deel 29: Meer over digitale meetinstrumenten 
Satelliet ontvanginstallatie 

Automatische frequentie analyse 

ETI Project: Omhullende vormer 

Ontwerpers logboek: Een paar schakelingen met EX-OF poorten 
Ontwerpers logboek: Vergelijken van digitale woorden 

Tech tips: Vertraging voor interieur verlichting 

Tech tips: Goedkope luidspreker standaard 

Tech tips: Hi-Fi koptelefoon versterker 

Nanton Press boekenservice 

Project 80: De printen 


electronica top internationaal jaargang 6, juli/augustus 1981 

Boekenservice 

Nieuws: Twee infrarood diodes in één behuizing verhoogt stralingsvermogen: LD272/273 
Nieuws: Een sirene met schoonheidsprijs van Bodamer 

Nieuws: Zilveren jubileum van videoband 

Nieuws: Programmeerbare pulsgenerator van Velonex 
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Nieuws: DPM's, ruis en wat de gebruiker er aan kan doen 

Nieuws: Nieuwe IC's van Philips 

Nieuws: De sleutelschakelaar met 10.000 sluitvarianten 

Nieuws: Hologrammen kijken 

Nieuws: Nieuwe generatie digitale geheugenoscilloscoop van Gould Advance 
Nieuws: Grundig AG en Thomson Brandt kiezen voor Compact Disc 
Nieuws: Nieuwe catalogus Newport paneelmeters 

De theoretische achtergrond van de pickup 

's Werelds meest geavanceerde weergave-element 

ETI Project: Microchips toegepast in combinatieslot 

De hedendaagse scheepselektronica 

ETI Project: Infrarood inbraakalarm 

Dolby C: Omwenteling of zoethoudertje? 

Audiophile: ETI bekeek een drietal platenspelers voor u 

Ontwerpers logboek: CMOS beveiligingsnetwerken 

Digitaal ontwerp handboek, deel 2: Grondregels voor digitale ontwerpers 
Elektronica voor iedereen, deel 29 (vervolg): Korrelators en synthesizers 
Tech tips: Flitsstaaf 

Tech tips: Wah-Wah versterker 

Tech tips: AF signaal generator met 8038CC 


electronica top internationaal jaargang 6, september 1981 

Nieuws allerlei: Nascom nog verkrijgbaar in Nederland? 

Nieuws allerlei: 528A, nieuwe waveform monitor van Tektronix 

Nieuws allerlei: Communicatie systemen 

Nieuws allerlei: Nieuw overzicht Hauser Elektronic 

Nieuws allerlei: Model 128 van Keithley, digitale multimeter met testtoon 
Nieuws allerlei: BDY90, 91 en 92, RCA powertransistoren voor telecommunicatie toepassingen 
Nieuws allerlei: Nieuwste trafo info van Amroh 

Nieuws allerlei: Mobilofoonservice 

Nieuws allerlei: Gould OS4040, nieuwe 8 kbyte geheugen oscilloscopen 
Nieuws allerlei: CVT-serie magnetische netspanning stabilisatoren 
Nieuws allerlei: Nieuw schakelconcept voorkomt knipperende beelden 
Nieuws allerlei: Nieuwe producten van Teccor 

Nieuws allerlei: Nieuwe proeven met Teletekst 

Nieuws allerlei: Ultraviolet EPROM wisser 

Nieuws allerlei: Opto-relais klemmenblok 

Nieuws allerlei: Frequentie thyristoren van AEG-Telefunken 

Nieuws allerlei: TAB1453, veelzijdige op-amp met verschilspanningstrap 
Nieuws allerlei: Sweeper action applicatie 

ETI Project: Audiofiel FM tuner 

25 jaar videoband 1956-1981 

ETI Project: Drummachine 

De derde Nascom gebruikersdag wederom een groot succes 

Nanton Press boekenservice 

Tech-tips: CMOS tester 

Tech-tips: Digitale klok schakelaar 

Tech-tips: Ruisonderdrukker 
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Tech-tips: Automatische Nicad lader 

Project '80 modulaire synthesizer: Omhullende generator 

Van 'Life' tot groef: Hoe komt muziek op de plaat? 

Electronica voor iedereen, deel 30 (deel 1): Digitale computers 


electronica top internationaal jaargang 6, oktober 1981 

Nieuws allerlei: Goedkope video van Sony 

Nieuws allerlei: ITT moderniseert telefoonkabelnet in Egypte 

Nieuws allerlei: Paneelmeter met laag stroomverbruik van Winston 
Nieuws allerlei: Paneelmeters op ‘Het Instrument’ 

Nieuws allerlei: Honeywell hall-effect sensor 

Nieuws allerlei: Een nieuwe hoog vermogen transistor van Motorola 
Nieuws allerlei: Single shot metingen met 10 us resolutie met de DC509 
Nieuws allerlei: NTS-najaarscursussen voor techniek en management 
Nieuws allerlei: Second source AD5200 voor 5200-reeks ADC's 

Nieuws allerlei: 100 MHz oscilloscoop van Hitachi 

Nieuws allerlei: HD40, stereo-hoofdtelefoon voor stereo-TV-ontvanger van Sennheiser 
Nieuws allerlei: Speciaal voedingsmoduul voor videotoepassingen van Sennheiser 
Nieuws allerlei: Automatisch meten met Rohde & Schwartz 

Nieuws allerlei: Ontmoetingsdag Nascom gebruikersclub 

Europa beter op de videorecorder-markt dan Amerika 

De Video Disk wordt volwassen 

Optische komponenten voor videoplaten rijp voor praktische toepassingen 
VKB als plat beeldscherm wordt werkelijkheid 

Huiskamervideo's uiteenlopender en portables steeds draagbaarder 

Het VHS videosysteem van Saba 

ETI Project: Het muzikale doosje met 2 x CD4046B 

Muzikale elektronica: Het hoe en waarom van elektronische orgels en synthesizers 
ETI Project: Audio oscillator van 30 Hz tot 60 kHz 

Ontwerperslogboek: Toepassingen van de CA3140 

Ontwerperslogboek: Toepassingen van de LF351 

Tech-tips: Multivibrator 

Electronica voor iedereen, deel 30 (deel 2): Digitale computers 

ETI Project: Een stethoscoop voor de technicus 

Astrologboek 

Kleine schakelingen: Stemgestuurde fader 

Reaktie van de importeur van de Sony PSX75 


electronica top internationaal jaargang 6, november 1981 

Nieuws allerlei: Productronica '81 

Nieuws allerlei: EMI8800 micro-based digital magneetband transport 

Nieuws allerlei: HCC micro-computerdag 

Nieuws allerlei: Manifestatie synthesizers, electronische muziek en geluidseffecten 
Nieuws allerlei: TekTest IIl: halfgeleider testsysteem van Tektronix 

Nieuws allerlei: DAS9100, nieuw digitaal analysesysteem van Tektronix 

Nieuws allerlei: H11J, opto triac van G.E. 

Nieuws allerlei: L200, 2 A variabele spanningsregelaar nu in TO-3 

Nieuws allerlei: Nieuwe schakeltransistoren benaderen de 1000 V grens 
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Nieuws allerlei: Heteluchtstation 'Pick-a-Chip' 

Nieuws allerlei: Fluke introduceert vier nieuwe DMM's 

Nieuws allerlei: Nieuwe skopen van Tektronix 

Nieuws allerlei: Een helder idee voor het dimmen van digitale displays 
Nieuws allerlei: TM5000, IEEE-488 test- en meetinstrumentatielijn 
De platenspeler-techniek van Dual 

ETI Project: Juweeltjes van LED's 

De nieuwe generatie logic analyzers 

Oscilloscopen worden veelzijdiger, multifunktioneel en kleiner 
De opmars van de digitale geheugenskoop 

Project '80 modulaire synthesizer: Dubbele VCA (spanningsgestuurde versterker) met CEM3330 
Ontwerpen van lezers: Joystick besturing voor de microcomputer 
Tech-tips: Stereo-balansmeter 

Tech-tips: Micropower LED-flitser 

Tech-tips: Lichten-aan geheugensteun 

Tech-tips: Spanningsregelaar 

Tech-tips: Problemen oplossen 

Tech-tips: Meters in voedingsbronnen 

Tech-tips: Aktief audiofilter 

De nieuwe speaker van Quad 

Tech-tips: Computervoeding opvang eenheid 

ETI Project: Gitaar expander 

Ontwerpers logboek: De 4066B schakeltechniek 

Ontwerpers logboek: Zes geheugenschakelingetjes met de 4066B 
Ontwerpers logboek: Digitale regeling met de 4066B 

Ontwerpers logboek: De potentiometer sunthesizer 

Nieuws van Philips: TV toestellen met stereogeluids-weergave 
Nieuws van Philips: D8814, radiocassette recorder 

Nieuws van Philips: D6920, portable cassette recorder 

Nieuws van Philips: 'Audivision' systeem 

Nieuws van Philips: AL990, wereldontvanger van formaat 

Nieuws van Philips: Skymaster 

Nieuws van Philips: Nieuwe recorders Video 2000 systeem 


electronica top internationaal jaargang 6, december 1981 

Voorwoord: Een enquête-formulier 

Nieuws allerlei: Geoscan terreinbewaking 

Nieuws allerlei: Silicium vermogentransistors in TO-202 omhulling 

Nieuws allerlei: HOS-100, snelle bufferversterkers 

Nieuws allerlei: Philips luidspreker-programma 81/82 

Nieuws allerlei: Nieuwe elektronische meet- en testsystemen van het Japanse ANDO 
Nieuws allerlei: VO-5850P, de nieuwe videocassette recorder van Sony 

Nieuws allerlei: 50 MHz oscilloscopen van Philips 

Nieuws allerlei: Benoeming tot commissaris MECO-holding van J. C. van Vessem 
Nieuws allerlei: Dokumentatie-pakket voor CMB/VIC 

Nieuws allerlei: Instant ROM 

Nieuws allerlei: Digitaal via coaxkabel met Siemens 

Nieuws allerlei: Symo Il enkelchips synthesizer 
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ETI-Project: Elektronisch orgel 

Microcomputers van de toekomst: De Josephson's verbinding 
De eerste commerciële satelliet-terminal in Engeland 

De CS-2100 100 MHz oscilloskoop van Trio: Een apparaat voor de veeleisende gebruiker 
De nieuwe snufjes van de logic analyzer 

Digital waveform storage met de 19860A van HP 

ETI-Project: Snelheidsregelaar mini-boormachine 
Wetenschap: De levensloop van de sterren 

De Video-Genie: Een computer als de TRS-80 

Downloader computer network system 

De Velleman K2578 'PROM programmer’ nader bekeken 
Innovaties van Philips Medical Systems 

Astrologboek, deel 2 

Programmeren op de VIC-20: Introductie 

Tech-tips: Magnetische tape sequencer 

Tech-tips: Eén IC's dobbelsteen 

Tech-tips: Triton tape verbetering 


electronica top internationaal jaargang 7, januari 1982 

Voorwoord: Goede voornemens voor het nieuwe jaar 

Nieuws allerlei: Die Brücke zum Kunden nr. 88 van Hirschmann 

Nieuws allerlei: VIC-20, de ‘volkscomputer' 

Nieuws allerlei: Digital vascular imaging van Philips Medical Systems 

Nieuws allerlei: Nieuwe Fuji fabriek 

Nieuws allerlei: Snel afschakelende thyristor BT155 

Nieuws allerlei: 16 kanaals, 250 kHz ADC module DT-5722 

Nieuws allerlei: Track Pins, 3000 maal klik zonder gereedschap 

Nieuws allerlei: Optisch berichtenverkeer in het golflengte multiplexbereik 
Nieuws allerlei: Super-Com ruis- en storingsonderdrukkingssysteem 

Nieuws allerlei: Examen radiozendamateurs 

Nieuws allerlei: OPA101 en OPA102, FET op-amps met voorspelbaar ruisgedrag 
Nieuws allerlei: De L294, geschakelde solenoide driver 

Nieuws allerlei: Portable 2,5 MHz een- en tweekanaals transiëntrecorders van Intron 
Nieuws allerlei: AD565A en AD566A, monolitische 12 bit D/A converters 
Nieuws allerlei: Ebbo Electronic experimenteersysteem 

Nieuws allerlei: Nieuwe reeks emmertjesgeheugen met TDA1022 en TDA21xx 
Nieuws allerlei: Nationale asteroids kampioenschappen 

Nieuws allerlei: Twee nieuwe Exact generatoren 514 & 524 

Nieuws allerlei: Draadloze microfoon met compandersysteem 

Nieuws allerlei: SMS vertegenwoordiging naar Nijkerk 

Nieuws allerlei: Videosysteem van Graetz 

ETI Project: Spanningsgestuurde audio 

ETI Project: Het pientere pookje van ETI 

Ontwerpers logboek: Bootstrapping 

Ontwerpers logboek: Aanvulling op een timer 

Ontwerpers logboek: Een bijzondere flip-flop 

Tech-tips: Synthesizer interface voor de Transcedent DPX 

Equaliser schakelingen 
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Tech-tips: Transponerende meester toongenerator 

Tech-tips: Digitale mark/space 

ETI Project: Elektronisch orgel, deel 2 

Geïntegreerde schakelingen voor hybridische schakelingen 

Tech-tips: Verbeteringen alarmklok 

Tech-tips: Goedkoop looplicht 

Electronica voor iedereen, deel 31: Computer randapparatuur, geheugens en microprocessoren 
Project '80 modulaire synthesizer: Ruisgenerator 

Nanton Press boekenservice 


electronica top internationaal jaargang 7, februari 1982 

Nieuws allerlei: De DAC1136, een 16 bit D/A converter 

Nieuws allerlei: Toneohm 600A, een audiovisueel meetinstrument 

Nieuws allerlei: Nieuwe kleuren TV's met 32 kanalen van Telefunken 

Nieuws allerlei: COP single-chip microcontrollers 

Nieuws allerlei: Steun voor wetenschappelijk onderzoek naar de ‘begraven signalen uit het verleden! 
Nieuws allerlei: 4-kanaals akoestische emissie-analysators en akoestische-emissie-lekmonitors 
Nieuws allerlei: Hifi woordenboek van Pioneer Electronics 

Nieuws allerlei: Microcomputer gestuurde bedradingstester SPS-VD4 

Nieuws allerlei: Netontstoringsfilters van Siemens 

Nieuws allerlei: 'Panascope' scoop's VP5200 van National 

Nieuws allerlei: Kaartlezer voor gecodeerde kaarten van Teleparts 

Nieuws allerlei: Digitaal converter DAC-210 

Nieuws allerlei: Multi-diode aanwijzers met minimum/maximum instelling en kontakt geheugens 
ETI Project: Halfgeleidende waakhond 

ETI Project: Digitale klok 

Ontwerpers logboek: Transistor schakelingen 

Ontwerpers logboek: Op-amp schakelingen 

Ontwerpers logboek: Opgefokte schakelingen 

ETI Project: Spraakgestuurde schakelaar 

ETI Project: Mini Star Wars 

Oppervlakte berekenen met de ZX80 van Sinclair 

De exacte tijd met de Z80 

Kankerdetektie met ultrageluid 

Het opslaan van basic string array's: Een dumproutine om string variabelen van Nascom's BASIC te 
bewaren 

Karakter-bepaling van personen, een speels BASIC-programma 

Electronica voor militaire toepassingen 

Meten is weten: HP8116A programmeerbare puls/functiegenerator 

De UOSAT: Een Britse satelliet voor hobbyisten 

Jaarindex 1981 

Tech-tips: Joystick besturing 

Tech-tips: Verbeterde luidspreker overbelastingsindicator 

Tech-tips: Memory-mapped geluidsgenerator 

Tech-tips: 'Zenerloze' batterijspaarder 

Tech-tips: Goedkope micro muziekdoos 

Tech-tips: D-naar-A (door Stealth) 

Tech-tips: 555 VCO 
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Tech-tips: Computergestuurd toetsenbord voor synthesizer 


Tech-tips: Drukgevoelige pianotoets 


Tech-tips: Stemvork aanpassingen 


Nanton Press boeken en software 


electronica top internationaal jaargang 7, maart 1982 


Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 


Nieuws allerlei 
Nieuws allerlei 
Nieuws allerlei 


Drie miljoen Betamax videorecorders 

Zeesatelliet speurt onder meer naar olielozingen 

In vogelvlucht, shortform catalogus van Burr-Brown 

Nieuw programma tuimelschakelaars van Pantec 

Mogelijkheden en onmogelijkheden van platte weergeef panelen 
Microgolf signaalgeneratoren voor communicatie- en radardoeleinden 
Gemeenschappelijk voorstel voor een '8 mm Video' systeem 
TCO-assortimentsdoos 

Vijfhonderd miljoen IC's voor televisietoestellen 

Drieweg coaxiale autoluidsprekers TS-1650 

Panasonic JE-16504 calculator 


: Nieuwe bouwsteen voor LED-aansturing, type U1096B 
: 3 M-Breadboard systemen 
: Telekopieer apparaat ITT 3520 zendt en ontvangt 


ETI Project: Hartslag-monitor 


Hypermoderne synthetische muziek 
ETI Project: Strobo blits 
Tech-tips: Programmeerbare op-amp 


Tech-tips: Computergestuurd keyboard voor synthesizer 


Tech-tips: Transcedent pulsvorm verbetering 
Tech-tips: 20 W MOSFET versterker 
ETI Project: Visueel complex-geluid analyse apparaat 


ETI Project: Antenne-automaat 


Het opfokken van een gitaar 


De Leslie speaker 


Electronica voor iedereen, deel 32: Transmissieverbindingen en koppelingen 


De grondbeginselen achter electronische muziek 


Nanton Press boekenservice 


electronica top internationaal jaargang 7, april 1982 


Nieuws: Radio communicatie signaal generator 9084 van Racal-Dana 


Nieuws: Transistors met epitaxiale basis in TO-220 van Philips 


Nieuws: De OS3600 2-kanaals oscilloscoop van Gould 


Nieuws: High speed CMOS van Motorola en National 


Nieuws: Nieuwe universele teller 8700A van Sabtronics 


Nieuws: Opto schmitt schakelaars van Honeywell 


Nieuws: Analoge multimeters MX230 en MX439 van Metrix 


Nieuws: ICL7660, eerste monolitische DC-DC converter ter wereld 


Nieuws: 15 W eindversterkermodule op 12 V accu van ILP 


Nieuws: Nieuwe micro-processor gestuurde digitale multimeters van Hewlett Packard 


Nieuws: Grafische equalizer/boosters van Pioneer 


Introductie van een nieuwe golfvormrecorder, de HP5180A 





48 


Teletekst uitgelegd 

ETI Project: Electronisch orgel, deel 3 

BASIC voor de ingenieur, deel 1 

ETI Project: Toerenteller 

ETI Project: Laboratorium voeding 0-30 V, 1,2 A 
De grondbeginselen van de electronische muziek, deel 2 
Hypermoderne synthetische muziek, deel 2 
Electronica voor iedereen, deel 33: Oscilloscopen 
Tech tips: Goedkope tiltschakelaar 

Tech tips: LED-piekmeter 

Tech tips: Waarschuwing voor autogordels 

Tech tips: Tweestemmig synthesizer-keyboard 
Tech tips: Telefoonwekker 

Tech tips: Waarschuwingszoemer voor telefoon 
Tech tips: Rechtuit ontvanger 


electronica top internationaal jaargang 7, mei 1982 

Nieuws allerlei: VIC computer centrum te Rotterdam 

Nieuws allerlei: Het praktijkboek voor zendamateurs 

Nieuws allerlei: Kleinere elco's door verbeterd etsproces 

Nieuws allerlei: Teletekst 

Nieuws allerlei: Series 55 tester van Everett Charles 

Nieuws allerlei: De Keithley model 129 DMM 

Nieuws allerlei: Auto-reserve in de Pioneer auto-stereo radio-cassettespeler 

Nieuws allerlei: Model 1516, een nieuwe 100 MHz programmeerbare puls generator 
Nieuws allerlei: Promotie Ir. Jan Lohstroh - nieuw ontwerp door snelle logische chips 
ETI Project: Klasse A audioversterker 

Moderne robotica: Toepassingen 

ETI Project: Muziekprocessor 

Laserstralen hebben eigen wetten: Ex-Nederlander Bloembergen ontving Nobelprijs 
BASIC voor de ingenieur, deel 2 

ETI Project: Electronisch orgel, deel 4 (slot) 

Supersnelle CMOS schakelingen van Philips en RCA 

Ontwerpers logboek: Micropower techniek 

Meten is weten: De VC-810B, kombinatie van een geheugenskoop en een oscilloscoop 
Nanton Press boekenservice 

Meten is weten: Hoe gebruiken we een oscilloscoop? 


electronica top internationaal jaargang 7, juni 1982 

Nieuws allerlei: Rood organiseert demo-dagen met Anritsu apparatuur 
Nieuws allerlei: Megadoc, een experimenteel elektronisch archief 

Nieuws allerlei: De Philips camera LDK14SL 

Nieuws allerlei: De AD567, een nieuwe snelle monolitische 12 bit omzetter 
Nieuws allerlei: Telex en morse interface 

Nieuws allerlei: Infrarode zender voor gecodeerde afstandsbediening 
Nieuws allerlei: Nieuwe I.L.P. modules 

Nieuws allerlei: HM6167, nieuwe 16 kB statische RAM 

Nieuws allerlei: Video kleurenprinter van Sony 
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Nieuws allerlei: KCI-90 studiocamera van Bosch 

Een ETI/LOT project, de super-functie-generator, deel 1 
Microcomputer-orgel voor zelfbouw 

ETI Project: Het V3 drieweg luidspreker systeem 

Philips compact disc systeem, de nieuwe digitale audio-standaard 
Laser-toepassingen: HiFi-research met laserstralen 

Tech Tips: Audio-verbinding in twee richtingen 

Elektro-optika: Digitaal video 

ETI Project: De ear-stretcher, een meeluisterend stopcontact 
Electronica voor iedereen, deel 34: Oscilloskopen-snufjes 

Nieuws allerlei: Low cost digitale temperatuurmeter Digitherm 558 


electronica top internationaal jaargang 7, juli/augustus 1982 
Nieuws: Switchmode transistor van Motorola 

Nieuws: CMOS digitaal-naar-analoog omzetter AD7111 

Nieuws: Ela Philips presenteert LDK 6 camera-systeem 

Nieuws: T155-Il, de rekenmachine die denkt als een computer 
Nieuws: 5 MHz sweep functiegenerator model 3030 van B&K 
Nieuws: ACM652304 breedbandversterker van 2 tot 18 GHz 
Nieuws: TP75 DIN A4 video printer 

Nieuws: Nieuwe silicon PIN photodetectors van RCA 

Nieuws: CA3193, BIMOS precisie op-amp van RCA 

Nieuws: Teleac startte programma leven in het heelal 

ETI Project: Klasse A audioversterker, deel 1 

Audiotechniek: symmetrische lijnsystemen 

Het DBX ruisonderdrukkingssysteem 

ETI Project: Een ‘Alles en nog wat’ sirene 

Firato 82 groter dan ooit 

Digitale LCD thermometer 

Nieuw kortegolf-zendstation voor de wereldomroep 

ETI Project: De super-funktie-generator, deel 2 

Electronica voor iedereen, deel 35: Penrecorders 

Nieuws: High speed breedband RMS voltmeter URE van Rohde&Schwarz 
Nieuws: Microcomputer ondersteunt routinemetingen 

Nieuws: AA501 distortion analyzer van Tektronix 

Nieuws: Nieuwe generatie bench type digitale multimeters van Sansei 
Nieuws: Programmeerbare AM/FM signaal generator type 1020 
Nieuws: Een nieuwe source locking counter van E.l.P. 


electronica top internationaal jaargang 7, september 1982 

Redactioneel: Electronica Top Internationaal wordt Informatronica 

Nieuws allerlei: Microchips beheersen megawatts 

Nieuws allerlei: Buitenlandse valuta op de postkantoren met Olivetti rekenmachines 
Nieuws allerlei: Universitair TV-programma bekroond met Sony Video Award 
Nieuws allerlei: Waterdichte keyboards type CCX 

Nieuws allerlei: Manudax brengt ‘Computerdroom' in Nederland 

Nieuws allerlei: Tangen voor de elektro- en elektrotechnische industrie 

Nieuws allerlei: Nieuw tijdrelais met veelzijdige eigenschappen van SDS 





Nieuws allerlei: Z/W TV-circuit met hoog oplossend vermogen 


Nieuws allerlei: Audio totaal, een nieuw blad op de markt 


Nieuws allerlei: BHL 5006 Memograph UV-recorder 


Nieuws allerlei: Drukopnemer BHL-4400 


ETI Project: Kapaciteitsmeter met automatische bereikinstelling, deel 1 


Video: Het wel en wee van VLP 


Micro-electronica in de auto elektronica, deel 1 


Project: Een Nederlands initiatief voor een Nederlands product, bouw zelf een professionele Pearcom- 


puter 


Tentoonstellingen: Firato '82 

Audio/Hifi: Audio produkten nader bekeken 

ETI Project: Dummy load van 50 of 100 W 

Electronica voor iedereen, deel 36: De vermogensregeling 


Meten is weten: 
Meten is weten: 
Meten is weten: 
Meten is weten: 


Meten is weten 
Meten is weten 
Meten is weten 


Meten is weten: 
Meten is weten: 
Meten is weten: 
Meten is weten: 


Optical Power Meter AQ-1115 

Digitale thermometer 871 van Keithley 
Digitale paneelmeter met trendbar 

De CS2100 oscilloscoop van Trio 


: Sweeper/signaalgenerator met synthesizer eigenschappen van Rohde&Schwartz 
: Stoorstralingsvrije process controller PUC van Rohde&Schwartz 
: Hoogfrequent oscilloscopen van Philips 


Kikusu oscilloscopen 

Bell&Howell T1-8 achtkanaals instrumentatie-recorder 
Digitale paneelmeters van Vanadel 

DMM2200B digitale multimeter 


electronica top internationaal jaargang 7, oktober 1982 


Voorwoord: Piraterij 
Nieuws: MC68000 educational computer board: MEX68KECB 
Nieuws: Monolitische multiplexer HI539 


Nieuws: Nieuwe generatie beeldversterkers van AEG-Telefunken 
Nieuws: De AD7552 quad-slope 12 bit ADC 
Nieuws: Nieuwe range DC/DC converters van TDK 


Nieuws: Siemens en het proefproject Bigfon 


Nieuws: Vertegenwoordiging Raytheon Semiconductors naar Arcobel 


Nieuws: Waveform-registratie en -analyse systeem van Datalab 


Nieuws: Uitbreiding I.L.P. versterkermodules van 120 en 240 W 


Nieuws: 1CB-serie interface modules 
Nieuws: Mitsubishi HS-320E VHS videorecorder 
Nieuws: ITT videorecorder 580S color 


Nieuws: Beeldbuis op industriële maat van Sony 


Nieuws: Primeur in Nederland, Elektronica Opleidingen Dirksen start cursus digitale audio 


Nieuws: Breidt uw VIC zichtbaar uit 


Nieuws: ‘Scanning’ op Schiphol 


Nieuws: Nederlandse vestiging van Marantz 


Pearcom-puter project, deel 1 


De microfoon onder de loep genomen 


5D10 waveform digitizer 


ETI Project: De comboversterker 
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Micro-electronica in de auto elektronica, deel 2 (slot) 


De XR2206 functiegenerator chip 


Computermethode verkort ontwerptijd van schakelingen voor digitale signaalbewerking 


ETI Project: Kapaciteitsmeter met automatische bereikinstelling, deel 2 


Meten is weten: 
Meten is weten: 
Meten is weten: 
Meten is weten: 
Meten is weten: 
Meten is weten: 
Meten is weten: 
Meten is weten: 
Meten is weten: 
Meten is weten: 
Meten is weten: 
Meten is weten: 


Nieuwe ‘Drop Proof' analoge meettang en nieuwe in-circuit transistortester 
Wavetek 270-serie 

Pantec's Banana 

Nieuw de X-30 van NLS! 

5% digit intelligente multimeter 1905A van Thurlby 

Een veelzijdige Transiscope TS5000 van Difa Benelux 

BH-meter van LDJ 

Nieuwe digitale oscilloscoop met twee 35 MHz kanalen van Gould 
TA2080, 8-kanaals draagbare logic analyzer 

Programmeerbare ‘signature’ multimeter van HP 

70 MHz oscilloscoop van Hameg HM705 

Nieuwe vervormingsmeter PM6309 van Philips 


electronica top internationaal jaargang 7, november 1982 


Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
van LOT 

Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 
Nieuws allerlei: 


EP20 van Brother, schrijfwonder uit Japan 
Economisch telefoneren met micro-electronica 
Nieuw van Sinclair, de ZX Spectrum 

Optische pen P30 voor het lezen van bar-codes 
Amroh catalogus 1982/1983 

Electronische post voor het ‘interactieve! kantoor 
Nieuwe logic analyzers van Gould Biomation 


LLC-05 en LDP-05, licht-regelsysteem voor theater-gezelschappen en muziekgroepen 


10e Fiarex - vakbeurs voor electronica 

B&O introduceert nieuwe range oscilloscopen 

Van Vliet toont omvangrijke leveringsprogramma op Fiarex 
Nieuw leveringsprogramma van B.V. Malchus 

Van beeldschrift tot schrijfautomaat 


Meettechniek: Radarsnelheidskontrole 


Pearcom-puter project, deel 2 


ETI Project: Micro-vermogen temperatuur alarm 


Computerverwerking: Interpreters 


ETI Project: Zuinige verwarmingsregelaar 


Audio techniek: 


Een ontwerp voor een luidsprekerzuil 


Teletex, elektronische post 


Nanton Press boekenservice, november 1982 


Eminent kiest TMS7040 microcomputers en TI orgelchips 


De Spirit, een low-cost synthesizer 


Tech-tips: Autolichten-aan waarschuwingsapparaat 


Tech-tips: Indicator voor afstandsbediening voor cassette recorders 


Tech-tips: Antenne bediening autoradio/cassette recorder 


Tech-tips: Verschilmenger voorkomt aardingsproblemen 


Tech-tips: Windenergie regeling 


Tech-tips: Flipflop met opamp en één drukknop 
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Tech-tips: Eenvoudige visuele geluidsanalysator 

ETI Project: De onderdelentester 

Audio: Audioprodukten nader bekeken 

Audio/video informatie: Jamo vernieuwd 

Sony introduceert nieuwe UCX HiFi cassette 

Digitale signaalverwerking: PCM51, 16 bit DAC voor digitale audio 

Digitale signaalverwerking: Geïntegreerde stemherkenningsapparatuur 

Digitale signaalverwerking: Digitale signaalverwerking in TV-ontvanger met VLSI-schakelingen 
Meten is weten: Handmultimeter met TRMS- en temperatuurmeting model 132 van Keithley 
Meten is weten: SE2520 transiënt recorder 

Meten is weten: Nieuwe Pantec digitale multimeters PAN2201 en PAN2101 

Meten is weten: Optische tachometer D21 werkt op 1 meter afstand 


electronica top internationaal jaargang 7, december 1982 

Nieuws allerlei: Breadboard systeem van 3M Nederland 

Nieuws allerlei: Programmeerbare calculator HP-10C van Hewlett-Packard 
Nieuws allerlei: DE MSI/85, een alfanumerieke handterminal 

Nieuws allerlei: Chip geeft strategospel extra dimensie 

Nieuws allerlei: Scotchflex printplaat connectors 

Nieuws allerlei: Nieuwe MOSFET van de IVN6200 familie 

Nieuws allerlei: Mini-monitor luidspreker LS3/5A van professionele kwaliteit 
Nieuws allerlei: FEDA introduceert voorlichtingsbrochure 

Nieuws allerlei: NIRIA-studiedag ‘elektronische beheersingssystemen in gebouwen!’ 
De BS-601 van Aaron, een 2-kanaals 2 MHz oscilloscoop met komponententester 
ETI Project: 150 Watt MOSFET versterker 

Computer programma's: Van de big bang tot de melkweg in enkele minuten 
Tech Tips: Volledig ontdenderd toetsenbord 

Audio: In 1983 worden 1.400 miljoen compact-cassettes verkocht 

ETI Project: Auto alarm 

Video: 2P-Techniek nieuw procédé voor Europese beeldplaatproduktie 
Pearcom-puter project, deel 3 

Audio-techniek: Hoe kunt u de werking van komplexe elektronische apparaten begrijpen 
Ontwerpers logboek: Bemonstering en tijdmultiplex systemen 

Nanton Press boekenservice 

Meet- en testsystemen: Draaispoelmeters van Handykit 

Meet- en testsystemen: De BS-810, een 100 MHz, 22 trace oscilloscoop 

Meet- en testsystemen: Wavetek's low cost sweep systeem model 1076/77 
Meet- en testsystemen: Gebruiksmeter meet direkt via netsnoer 
Aansluitmogelijkhheden van uw homecomputer 
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